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... CEVAP ANAHTARI 


YAYINLARI 


MATEMATİK SINAVI 
GEOMETRİ TESTİ 


1. Butestte 30 soru vardır. 
2. Bu testin cevaplama süresi 45 dakikadır. 


ABC ve ADE 
birer üçgen 
Pi 
m(ABC) — 609 
e 
m(ACB) — 35“ 


m(AED) - B 
m(ADE) - & 


Yukarıdaki verilere göre, « * B toplamı kaç dere- 
cedir? 


A) 85 B) 90 Cc) 95 D) 100 E) 105 


A ABC bir üçgen 
İS — 
M(BAC) — 75* 
Zem 
© M(BCA) — 45* 
6v2 X 
JAB| - 62cm 
|ACJ —x 
(N 
B C 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 


A4  B3V6  ©8 D) 9 E) 6vV3 


ABC bir üçgen 
JAGI açıortay 
(AGI 1 (EDJ 
(BG| < (GC) 
JAE| < 10cm 
/(EB| 5cm 
IFG| <4cm 
JAF| Xx 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 


A) 6 B) 7 co) 8 D) 8v2 E) 9 


A ABC ve ABD birer 
üçgen 


G, ABD üçgensel 


B bölgesinin 


ağırlık merkezi 
(DEJ / (ACI 
IKC| s6 cm 


Yukarıdaki verilere göre, |BC| kaç cm dir? 


A) 18 B) 24 C) 28 D) 30 E) 32 


GEOMETRİ 


LYS DENEME SETİ 


|AB| * |BCJ — 20cm 


B 


Yukarıdaki verilere göre, Alan(ABC) en fazla kaç 


ABC bir üçgen , 

(BEJ - JEC| — JFCİ, 
Pi 

IDE| < 28cm, |BD| <6cm, m(DER) a 


Yukarıdaki verilere göre, & kaç derecedir? 


ABCD bir paralelkenar 


o 


Yukarıdaki şekilde Alan(AGFD) — 2Alan(EFC) 
olduğuna göre, 


D ç ABCD bir 1. 
eşkenar dörtgen 
(AE) 1 (CE| 
JAE| 8cm 
JAC| > 4v5 cm 


AŞ 
A 


26 B 


ABCD bir yamuk, JACI açıortay, (DCI / |ABJ 
m(ADE) — 120*, |AB| — 26cm, |DC| > 10cm 


Yukarıdaki verilere göre, |BD| kaç cm dir? N 
9 bad İn O, ve O, merkezli çemberler F noktasında içten teğet 


JAB| — |BCJ < |CD| 
IBO,| 1cm, |ED| -4vV3 cm 


Yukarıdaki verilere göre, Çevre(ABCD) kaç cm dir? 
A)4 B) 3v2 Cc) 2v5 D) 5 E) 2v7 $ ) Kaş 


A) 52 B) 54 C) 55 D) 56 E) 60 


Yukarıdaki şekilde AD ve ED doğruları B ve E nokta- 
larında çemberlere teğet olduğuna göre, o, merkez- 


li çemberin yarıçapı kaç cm dir? 
ABCD bir kare 


IDA| 4cm A)3 B) 2v3 G)4 D) 25 E) 5 
12. E D ABCDEF ve APLKHG 
JAEL YERİ , birer düzgün altıgen 
1BF| - |Fcj ği (AG| - |Faj 
F c JEF| 6cm 
İDL| Xx 
G 
Yukarıdaki verilere göre, Alan(DEF) kaç cm? dir? A P B 
A)8 B)7 Cc) 6 D)5 E)4 Yukarıdaki verilenlere göre, x kaç cm dir? 
i 15. B 
A) 2v15 B3/7 Gs0 Ds Eyi 
A F 
Cc 
D E ç ABCD bir dikdörtgen 13. 
IKLJ / (ABI (AFI N1BCJ < 4D), o (BD| < (DG) 
(EFİ / TADI J(AE| -6cm, JED| s2cm 
JACI köşegen 
IDK| 3cm Yukarıdaki şekilde |AB ve (AC çembere B ve C 


(FB| -4cm noktalarında teğet olduğuna göre, çemberin yarı- 


apı ki dir? 
” P 4 B JBL) -S9cm (BEJ, yarım çemberin çapı e e 
ABC bir ikizkenar üçgen, (CDJ 1 (ABJ, JAB| — |BC| 7 
ee > a A)3 B) — G)4 D) — E)5 
Yukarıdaki verilere göre, Çevre(ABCD) kaç cm dir? JAD| -4cm, |BD|J -8cm, |CE| —x p) 


A) 48 B) 50 6) 54 D) 56 E) 64 Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 


A)4 B)5 Cc) 6 D)7 E) 8 


LYS DENEME SETİ i GEOMETRİ 5 LYS DENEME SETİ 


17. 


18. 


O, IBDJ çaplı çemberin merkezi 

(AB ve (AC, sırasıyla B ve G noktalarında çembere 
Pe 

teğet, m(BAĞ) - 309, m(DEĞ) -w 


Yukarıdaki verilere göre, & kaç derecedir? 


A)5 B) 10 C) 15 D) 20 E) 25 


A (BT, T noktasında 
O merkezli çembere 


teğet 
ATB bir üçgen 
K JAC| - |GT| 25 cm 
d |(AOJ 20cm 
4 X |CK| sx 


Yukarıdaki verilere göre, X kaç cm dir? 


A4 B) 5 66 D)7 E)8 


E O, (AB) çaplı yarım 
Ni çemberin merkezi 
TED, çembere D 
noktasında teğet 
E, G, B doğrusal 
JAD| - |DG| — (BG) 
JED| Xx 


> 
Ls) 
o 


Yukarıdaki şekilde yarım çemberin yarıçapı 2 cm 
olduğuna göre, Xx kaçcm dir? 


A)1 B) v2 Cc) v8 D)2 E) V5 


GEOMETRİ 


20. 


A) 105 


C ve D çeyrek 

çemberlerin merkezi 

(ABJ yarım çemberin 
L çapı 

E, G, Hteğet değme 


Giz AN noktaları 
ü B JAK) -|KBJ 


Yukarıdaki verilere göre, taralı bölgenin alanları 
toplamının dikdörtgenin alanına oranı kaçtır? 


LL 7 FL z EL 
Azz Bş 9 D) E) 


53 9 v3 


Oy. Oz, Og 

eş çemberlerin 
merkezleri 
A,B,C,D, E teğet 
değme noktaları 


Cim 
Yukarıdaki verilere göre, m(DO,E) kaç derecedir? 


B)120 oC)135 D)150 E) 165 


LYS DENEME SETİ 


21. 


E ABCD ve ADEF, R9 te 
birbirine dik iki kare 
(AB| -6cm 
F 
D C 
A 6 B 


Yukarıdaki şekilde K noktası ADEF karesinin köşe- 
genlerinin kesim noktası olduğuna göre, |BK| kaç 
cm dir? 


A)6/2 BaY6 ca Dnsb E2v10 
A D 
i 

ha 


Yukarıdaki şekilde koni ile silindirin hacimleri eşittir. 
Koninin taban yarıçapı, silindirin taban yarıçapının 
iki katı olduna göre, koninin yüksekliğinin silindirin 


h 
yüksekliğine oranı (e) kaçtır? 


23. 


24. 


Analitik düzlemde, A(0,2), B(-4,4), C(0, 1) ve 
D(4, 4) noktaları veriliyor. 


Buna göre, AB. CD skaler çarpımı kaçtır? 


A)4 B)6 Cc) 8 D) -8 


JAB| - 2)BC)| 


Yukarıdaki dik koordinat sisteminde d doğrusunun 
denklemi 3x * 2y— 6 - 0 olduğuna göre, 0B.OC 
skaler çarpımının sonucu kaçtır? 


A) E B)6 c) 


mjo 


D)4 E) 


ja 


X #y2-3x-2y-17-0 çemberinin içindeki 
P(2, 3) noktasından geçen en kısa kirişin uzunluğu 
kaç birimdir? 


A)6 B)8 6) 10 D) 12 E) 14 


2 
1 2 3 4 5 
A) 5 mg 9 D) > E) 
GEOMETRİ 


LYS DENEME SETİ 


21. 


F hiperbolün bir odağı 


Yukarıdaki dik koordinat sisteminde verilen hiper- 
bolün denklemi x - X z1 olduğuna göre, F 
noktasının koordinatları aşağıdakilerden hangi- 
sidir? 

A) (17,0) B) (12,0) C) (8,0) 


D) (6,0) E) (6,0) 


d:iysx-4 
B, teğet noktası 


Yukarıdaki şekilde, Alan(OAB) - 16 birimkare ol- 
duğuna göre, parabolün denklemi aşağıdakilerden 
hangisidir? 


28. Analitik düzlemde x2 4 y? — 14x 4 2y — 14 - 0 çem- 
berinin K(-5,4) noktasına en yakın noktası L dir. 


Buna göre, |KL| kaç birimdir? 


A) 4 B) 5 Cc) 6 D)7 E)8 


29. 3x” * 5xy # y7 -4 - 0 denklemi aşağıdakilerden 
hangisini belirtir? 


A) Çember B) Elips C) Parabol 


D) Paralel iki doğru E) Hiperbol 


30. malar mm doğrusu 2x * 5y—4z-m-—0 
- n 


düzleminin içinde olduğuna göre, m-n toplamı 


A)xX2—y B) x2 -4y GC) x2 — 16y 
D) x - 24y E)x -32y kaçtır? 


A)5 B) 12 C) 17 D) 20 E) 22 


GEOMETRİ 


LYS DENEME SETİ 


MATEMATİK SINAVI 
GEOMETRİ TESTİ 


1. Bu testte 30 soru vardır. 


2. Bu testin cevaplama süresi 45 dakikadır. 


3 D 7 ABCD bir yamuk 
(ABI / (DCJ 
10 & IDC| 7cm 
|AD| - 10cm 
Keo A 5E B |(ACJ - 14cm 
B |AB| - 28cm 
JBC| —x 


ABC bir üçgen, JAB) — |BD| 
7. 
|AD| — |DC|, m(ABÜ) - 80 Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 


Yukarıdaki verilere göre, m(BAĞ) kaç derecedir? A)5 B) 10 C) 15 D) 20 E) 25 


A) 70 B) 75 Cc) 80 D) 85 E) 90 


ABC bir üçgen 
(ADI açıortay 
(ACI 1 (CDJ 
1BE| < |CD| 


B 2 D E 4 Cc 


ABC bir dik üçgen, (ABJ LJACI, (AD) L(BCJ 
IFEJ 4 (BCJ, |BD| > JEF| 2cm, D 
JAB| — JEC| 4cm, |JDE| —x 


Yukarıdaki şekilde |AB|.|EC| - 36 cm? olduğuna 
p” da: 
Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? GELE, ARARÇNDC) Gi om el 


AS BS g2 Da Bs A) 18 B) 20 C) 24 D) 30 E) 36 


GEOMETRİ 9 LYS DENEME SETİ 


A 8. D fel ABCD bir kare 11. 
& EH) 1 (HFJ 
HFJ 1 JFG 
A . IHFJ 4 IFC) 
ii e, 
LX NX, H JAF| 4cm 
B 6 D 4 C 
İDH| —x 
ABC bir dik üçgen, o (BHJ ve (CEJ açıortay E1A 4 F B 
(AB) L(ACI, (BHJ LJAD| 
(BD| -6 (DC| <4 Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 
-6cm, 4cm 
JAHİ A)3 B) 4 Cc) 5 D) 6 E)7 
Yukarıdaki verilere göre, ——— oranı kaçtır? 
lED| 
3 5 4 8 
A) 5 B) 3 o2 D) 3 E) 3 
9 D3E 13 Cc 
İs 
AF 
ABC bir üçgen 
IDEJ 1 (ABI - : 
(AB| - |BD| A K B 
JAG| > 15cm ei 
JADI — 13 ABCD bir dikdörigen, |AD| — JAK) — |KB| 
z 13cm 
(DE| < 12cm İCF|  |JDE| -3em, JEC| - 13cm 
12. 


Yukarıdaki verilere göre, Alan(KFCE) kaç cm? dir? 
Yukarıdaki verilere göre, Alan(ADC) kaç cm? dir? 


A) 78 B) 64 G) 60 D) 52 E) 39 
A) 18 B) 20 C) 24 D) 28 E) 32 
10. D 5 (e ABCD bir yamuk 
D c ABCD bir paralel- E (DC) / (ABI 
kenar |AB| < 9cm 
” |DFJ <3JEF| / 
IDC| 5cm 
- A 9 B 
A F B 


Yukarıdaki şekilde Alan(ABE) — Alan(AECD) oldu- 


lEcİ 


Yukarıdaki şekilde Alan(ABCD) — 36 cm? olduğu- BURA göre; JEB| Bra MAÇI 
na göre, Alan(DEC) kaç cm? dir? 
1 2 1 2 
A6 o BE 9 Do Eiz Mig <Bş “O SD Ekg 
GEOMETRİ 10 LYS DENEME SETİ 


ABCD bir dörtgen, (ACI ve (DBJ köşegen 
E, F, G, H kenar orta noktaları, m(GKB) 60“ 
JAC| -12cm, |DB| -8v3.cm, Alan(DEH) — 8 cm? 


Yukarıdaki verilere göre, Alan(GFB) kaç cm? dir? 


A)8 B) 9 C) 10 D) 11 E) 12 
L F 2 E K OoABCDEF bir düzgün 
altıgen 
ADKL dikdörtgen 
A D JIFE| s—2.cm 
B (0) 


Yukarıdaki verilere göre, Alan(ADKL) kaç cm? dir? 


A) 3 B)8 Cc) 310 D)10 E)8Y8 


GEOMETRİ 


13. 


O, yarım çemberin merkezi 

m(ÂBE) — 209, m(AGE) — 50* 
Dai 

M(EAD) -o 


Yukarıdaki verilere göre, &« kaç derecedir? 


A) 25 B) 20 C) 15 D) 10 E)5 


14. O, JACI çaplı yarım 
çemberin merkezi 
(ADI L (BOJ 

(BE| < |EO| 

İDE| 6cm 

İDC| —x 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 


A) 2 B) 248 G5 D) 3v3 E) 43 


15. A A,B,C noktaları 


çember üzerinde 
gi 
, m(BAC) > 120* 
(AB| - JAC| - 28cm 


Yukarıdaki verilere göre, çemberin yarıçapı kaç 
cm dir? 


A)3 B) 28 C)4 D) 5 E) 6 


11 


LYS DENEME SETİ 


ABI, yarım çemberin çapı, ABCD paralelkenar 
(CDJ 1 JEBJ, Alan(CEB) — 18 cm? 


Yukarıdaki verilere göre, taralı bölgelerin alanları 
toplamı kaç cm? dir? 


A) 24n — 16 B) 18-12 C) 12-3 


D) 36 E) 18 


17. D ç ABCD bir eşkenar 


2 dörtgen 


DEB, A merkezli 
çember yayı 
İCEJ açıortay 
JAB| — 10cm 
JEC| <6cm 
(DB| —x 


» 
a 
© 
w 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 


m(GAB) — 15 
m(GDO) <a 


Yukarıdaki şekilde O noktası JAB) çaplı yarım çem- 
berin merkezi olduğuna göre, « kaç derecedir? 


A)5O B6O  C)65 D) 70 E) 75 
O, 9 B6C4Dx0, E 


A,B,C,D, E doğrusal, F, C, K teğet değme noktaları 
O,, O,. O, çemberlerin merkezleri, |CD| — 4 cm 


A) 10 B) 6v3 C) 12 D) 15 E) 16 
IBG| < 6cm, 10,B| —-9cm, lO,P| —Xx 
Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 
M2 Bİ o) 3 Dİ E)4 
18. D x E G (ABJ ve (CD| yarım 
- çemberlerin çapları > 
F teğet noktası 
DCI // JAB 
Mz “E 5 i IDGI / JABI 
JAF| 4cm 
IFB| 6cm 
İDE| —x 
Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 
A)1 B)2 03 D) 4 E)5 
GEOMETRİ 12 LYS DENEME SETİ 


1DC| < |EG| 21. 


(BC| -i2cm 
|0B| 3cm 


Yukarıdaki kum saati taban yarıçapları 3 cm olan eş 
konilerden meydana gelmiştir. Üstteki koninin içi ince 
kum doludur. 5 saniyede 3 cm3 kum, alttaki koniye 
akmaktadır. 


Buna göre, kumun tamamı kaç saniyede alt tarafa 
geçer? (n—3alınız) 


A) 54 B) 60 Cc) 72 D) 84 E) 90 
(AB) -2cm 
JAF| 5cm 
(BC| 42 cm 


Yukarıdaki şekilde verilen ABCD ve ADEF, R3 te bi- 
rer dikdörtgen yüzeyi olduğuna göre, |FC| en fazla 
kaç cm olabilir? 


23. Analitik düzlemde, P - |5,5) vektörünün 
x - 2y <« 0 doğrusu üzerindeki dik iz düşümünün 


uzunluğu kaç birimdir? 


AsV2 B7 OaB Dsb ES 
24. A ABC bir üçgen 
JAB) -5cm 
5 7 JAC| -7cm 
IBC| <8 cm 
B 8 (© 


Yukarıdaki verilere göre, BA . BC iç çarpımının 
sonucu kaçtır? 
A) 10 B) 15 6) 16 


D) 20 E) 22 


25. Analitik düzlemde y-1 ve y-7 doğrularına 
teğet olup, merkezi y- x—4 doğrusu üzerinde 
olan çemberin denklemi aşağıdakilerden hangisi- 


dir? 
A8 BS G10 Ds& E)13 A &-0P 4 yaf -9 
B) X—4)2 * (y-8)? -9 
O) Kİ y 442 16 
D) («410274 (y—4)2 16 
E) #-4* 4y-9 
GEOMETRİ 13 


LYS DENEME SETİ 


26. 


Dik koordinat Sis- 
teminde < verilen 
merkezil çember- 
lerin yarıçapları 2 


ve 3 birimdir. 


Buna göre, taralı bölgeyi ifade eden eşitsizlik sis- 
temi aşağıdakilerden hangisidir? 


A) o<liy2<3 B) 4s 4y <9 
xXFy>22 xt#y>22 

yz0 xz0 
gastıy?9 D)4<xX 4 y7<9 
x*#yz22 xtys2 

yz0 xyz0 


E) 4x2 4y7<9 
x*ys2 
yzo 


Yukarıdaki dik koordinat düzleminde verilenlere gö- 
re, d doğrusunun denklemi aşağıdakilerden han- 
gisidir? 

CG)ysx 


5 
Ays B)y- 5x 


2 -3 
BİYE E)y 2 


28. Analitik uzayda A(7, m, k) noktası; 


29. 


30. 


GEOMETRİ 


14 


x-3 
4 
ğuna göre, m * k toplamı kaçtır? 


MATEMATİK SINAVI 
GEOMETRİ TESTİ 


-y-2, z-5 doğrusunun üzerinde oldu- 


A)3 B) 5 c)6 D)7 E)8 


Bu testte 30 soru vardır. 


Bu testin cevaplama süresi 45 dakikadır. 


1 A ABC bir ikizkenar 3. A 
üçgen 
li LADJ 1 (BC) ğ 12 
JAC| — (BG) x G 
m(GAD) — 50* 
m(BAD) — o > G 
B D Cc 


ABC bir dik üçgen , JABJ 1 JACI 


Yukarıdaki verilere göre, « kaç derecedir? Gi, kenarortayların kesim noktası 


Analitik düzlemde, 


J(AB| -6cm, JAC| <12cm, |BG| —x 
y? - 8x A) 20 B) 25 C) 30 D) 35 E) 40 
2 
y -—& Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 
x - 12y 
parabolleri verilmiştir. A) 4 B)5 C) 27 D) 4v5 E) > 
Buna göre, bu parabollerin odaklarını köşe kabul 
eden üçgenin alanı kaç birimkaredir? 
A)6 B)8 Cc) 9 D) 10 E) 12 
2 DE C 4 A ABC bir dik üçgen 
i D (ABI 1 (BC) 
, IDEJ 1 (BGİ 
(BDJ 1 (AC) 
/EB| 3cm 
Yukarıda verilen ABCD dikdörtgeni şeklindeki bir ze- B 3 E 9 c 
: , N N JEC| <> 9cm 
mine kare şeklinde fayanslar döşenecektir. 
; i JAB| <x 
Analitik düzlemde, TADI kenarına 3 fayans yerleştirilebilen bu zemin- 
z de JAEJ 1 JEBJ olduğuna göre, bu zemine toplam Yukandaki verilere göre, x kaç cm dir? 
3x” 4 yö 12-0 kaç fayans yerleştirilebilir? 
A) 383 B) 6 C) 48 D)8 E) 6/3 
elipsine, üzerindeki A(i, k) noktasından çizilen te- A) 18 B) 21 C) 24 D) 27 E) 30 
etlerden birinin eğimi aşağıdakilerden hangisidir? 
A)5 B)4 o) 3 D)2 E)1 
LYS DENEME SETİ : GEOMETRİ 15 LYS DENEME SETİ 


PİPER 


ii ABC bir dik üçgen 8. A 10. 13. O, çemberin mer- 
JABJ 1 TACI kezi 
A ve GC teğet değ- 
lige be B E me noktaları 
(DGJ 10cm 3g : m(AĞD) - 75 
> — JAGI - 12cm m(ABÜ) - 80* 
eb m(GDO) - a 
: z ABCD bir dikdörtgen, OE, A, B doğrusal 
: verilere göre, Alan(ADC) kaç cm” dir? i n 
Yukarıdaki veri : Gc D F (ECJ n (DB) — $K3, (BDJ — JEAJ 
D)36 Oo E)48 ii m(GFÂ) - 1059, m(GKB)-a | 
A) 24 B) 27 c) 30 ) Ge bir düzgün beşgen Yukarıdaki verilere göre, o kaç derecedir? 
m(ÖEF) - 369,  m(AFĞ) —e : N 
Yukarıdaki verilere göre, « kaç derecedir? 
A) 25 B) 30 C) 35 D) 40 E) 45 
Yukarıdaki verilere göre, « kaç derecedir? A) 40 B) 45 C) 50 D) 55 E) 60 
A)72 oB)54  C)48 D) 36 E) 30 
ABC bir üçgen 
(BEJ açıortay 11. D c ABCDbir kare 
(BEJ 1 FADI 6 ABEF bir eşkenar 
© , JAE| 4 : - dörtgen 
|BC|-JAB| & cm IDK| <6 cm 
v > |AG| > xcm İKE| -3cm 
ZN D 
AK| 
C A e AKLA — 
Yukarıdaki verilere göre, Xin alabileceği kaç fark- N 
er değeri vardır? D 5 GC ABCD bir Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 60” m. 
E)7 AŞ A)6 B) 7 c0)8 D) 9 E) 10 ğ > 3 ği 
D) 6 
pa OB4 95 ) 5 (DCI // TABİ 
8 (ADI 1 JABJ (ABI, yarım çemberin çapı 
|CE| - JEBİ m(EAĞ) — 60*, m(ECA) — 159, |BCJ - 6cm 
JDC| 5cm ie m 7 
A 4 F 7 B IDA| -8 Yukarıdaki verilere göre, çemberin yarıçapı kaç cm 
-86cm , 
a 12. A ABCD bir deltoid dir? 
Kese JAB - 13cm > > 
(FB| -7.cm )3s B28 0s DE Bas 
, 13 10 JAD| — |DC| — 10cm 
6 Gc ABCD bir para- JEF| —x pi çi 
lelkenar mm le 
m(DEÂ) — 45* Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? B D 
IDE| 4cm 
(DC| - 6cm AS B)4V/2 o C)3V5 D) 48 E)7 10 
C 
2 ir? 
i veri öre, Alan(ABCD) kaç cm” dir? 
Yukarıdaki verilere g9 Yukarıdaki verilere göre, Alan(ABCD) kaç cm? dir? 
gep DE Ea 
yiz B8 9 A)80 (OB)100 C)120 D)140 © E) 160 
GEOMETRİ 16 LYS DENEME SETİ GEOMETRİ 17 


LYS DENEME SETİ 


|(O,A| <icm, |0,B| -2em, |AB| -4cm 


Yukarıdaki şekilde AB doğrusu O, ve O, merkezli 
çemberin ortak iç teğet doğrusu olduğuna göre, 
çemberlerin birbirine en yakın iki noktası arasın- 
daki uzaklık kaç cm dir? 


DE B) > o 2 Dz E)3 


16. O, yarım çemberin 
merkezi 

(EF) 4 IFHİJ 

(GDJ 1 (GOJ 

(FHJ 1 TABJ 

IGD| < |GO| 
LEF| > |FA| 


Yukarıdaki verilere göre, 1261 oranı kaçtır? 


PHİ 
0 v2 V5 VE 
A) in 3 Oz MD; Biz 


GEOMETRİ 18 


o 
z 
(© 


18 


> 
yp 
© 
m 
x 

o 


ABCD bir dikdörtgen, |AD| —- 18 cm 

JEL| 6cm, |JEB| <x 

Yukarıdaki şekilde O merkezli çember, A ve C merkez- 
li çeyrek çemberlere F ve K noktasında, (AB) ye E nok- 


tasında teğettir. 


Buna göre, x kaç cm dir? 


A)sV14 B)eVi4 C)7Vi4 D)25 E)svi4 
20. 
ABC bir üçgen 
JEF| 3cm 
JAD| — |BK| <4cm 
JAC| <itcm 


Yukarıdaki verilere göre, A, B ve C merkezli daire 
dilimlerinin alanları toplamı kaç 7 cm? dir? 


A)4 B) 6 Cc) 8 D) 10 E) 12 


< 


!YS DENEME SETİ 


emye 


21. (ABCD, EFGH) bir küp 
IHKİ — |KG| 
a Alan(BHK) — 42 cm? 
B (0 
O, yarım çemberin merkezi, ABC bir ikizkenar üçgen N 
K ve'l #ğet döğme mokdalari Yukarıdaki verilere göre, |BH| kaç cm dir? 
AB| - JACJ - 25cm, JBC| -30cm, |AD| —-x 
li li im A2/2 BAS 240 Dad E)sy6 
Yukarıdaki şekilde D noktası çember üzerinde bir 
nokta olduğuna göre, x in en küçük değeri kaç cm 
dir? 
A)6 B)7 C)8 D) 9 E) 10 
22. P 
Me 
Taban dairesinin yarıçapı 6 cm olan şekildeki dik 
koninin yanal alanı 60x cm? dir. 
Buna göre, dik koninin hacmi kaç cm3 tür? 
A)84n B)Sör C)96x D)116n E)120x 
AB doğrusu A ve B noktalarında çemberlere teğet 23. y |OAJ — |0B| 
C teğet değme noktası, A, C, D doğrusal A B(8, 6) 
|(AC| 4cm, JBC| <6cm 
di B(8, 6) 
Yukarıdaki şekilde S, ve S, içinde bulundukları 
Ss 
bölgenin alanı olduğuna göre, a oranı kaçtır? 
2 
2 4 9 16 1 X 
A) Z B) — Cc) — Dp) — E) — o Xx 
) 3 ) 9 ) 16 ) 81 ) 6 
Yukarıdaki dik koordinat sisteminde verilenlere 
göre, OB.OÂ iç çarpımı kaçtır? 
A) -60 B) 24 G)30 D) 48 E) 60 
GEOMETRİ 19 LYS DENEME SETİ 


24. Analitik düzlemde 


25. 


26. 


u-5e, * (m-2)e, ve Vv- -2e, *Se, 
vektörleri birbirine dik olduğuna göre, m kaçtır? 
A)-2 


B) —-1 C)1 D)2 E)4 


Analitik düzlemde denklemleri, 


Xiy?-4 
«—32 -y—-4)71 


olan çemberlerin üzerinde alınan herhangi iki nok- 
ta arasındaki uzaklığın en küçük değeri kaç birim- 
dir? 


A)2 


B) 2,5 


c)3 D) 3,5 E)4 


F'(-4,0) hiperbolün odak noktası 
diy--2x#n, |F'AJ — JAO| 


Yukarıdaki şekilde d doğrusu T noktasında hiper- 
bole teğet olduğuna göre, K noktasının ordinatı 
aşağıdakilerden hangisidir? 


A) 1 B) > Cc) 2 D) 


la 


E)4 


GEOMETRİ 


27. 


28. 


30. 


Analitik düzlemde P(-2, 1) noktasının 
«124 (y—2)7—9 

çemberine göre kuvveti kaçtır? 

A) -7 B) -6 G) -5 


D) 5 E)7 


me R olmak üzere, 


(m * 1)x # (m—1)y-4- 3m—5-0 


doğrularının geçtiği sabit noktadan geçen ve Ox 


eksenini T(1, 0) noktasında kesen doğrunun denk- 
lemi aşağıdakilerden hangisdir? 


A)x-1-0 B)x*1-0 C)ysr4-0 
D)y>x-1 Eysx*i 
Rİ te, 
A(0, 0, 2) 
B(0, 1,0) 
GA, 0, 1) 


noktalarından geçen düzlemin denklemi aşağıda- 
kilerden hangisidir? 


A)xty1-27-2 B)x*t2y12z-0 


CG)2x-*2y41z2-2 D)x*tytz-2 


E)x*t2y1tz2-2 


i 


Analitik düzlemde 


2 
Gren 2 4 ani 
a b 
elipsinin basıklığı denir. (a > b) 


Buna göre, dış merkezliği olan elipsin basıklığı 
kaçtır? 


i 1 1 3 4 
A) - B) — Cc) — D) < pi 
ar ir Iz 1 İş 


LYS DENEME SETİ 


MATEMATİK SINAVI 
GEOMETRİ TESTİ 


1. Bu testte 30 soru vardır. 


2. Bu testin cevaplama süresi 45 dakikadır. 


ABC bir üçgen 3. A 


ABC bir üçgen 
Pan 
HE) — 80” G, kenarortayların 
m(BEC) - 1209 kesim noktası 
Pi 
M(ACB) —o (GDJ 1 (BG) 
|BC| 6cm 
|GD| 2cm 
N N Pa Pan Pa B D C 
Yukarıdaki şekilde m(ABD) — m(DBE) — m(EBÜ) 
olduğuna göre, « kaç derecedir? Yukarıdaki verilere göre, Alan(ABC) kaç cm? dir? 
A) 30 B) 35 G) 40 D) 45 E) 50 A) 6 B)9 GC) 12 D) 15 E) 18 
2. A ABC bir dik 4. A ABC bir üçgen 
üçgen /(BD| 2cm 
ABI 1 (AGC 
< SELİ IDG| «4cm 
JAB| - JAD| 
(BD| - 2cm JAB| 5cm 
B 2 D 3 G |DC| <3 cm JAC| -7cm 
JAC| —x 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 


Yukarıdaki verilere göre, Alan(ADC) kaç cm? dir? 


A) 23 B) 4 G3? D25 E) 2v6 


A)4 B) 4/3 O5sB Daf E) 4v6 


GEOMETRİ 21 LYS DENEME SETİ 


A ABC bir ikizkenar üçgen 8. ABCD bir eşkenar 
<İN JABJ açıortay dörtgen 
> m(ACB) — 70* (BGJ 1 (ACI 
V m(ADB) z 110 JEG| — |BG| 
JAB| < JAGJ İDE| < |ECJ| 
x (BC| 5cm m(EGE) <a 
IBD| <x 
B 5 m Yukarıdaki verilere göre, o kaç derecedir? 
45 B) 37,5 C)30 D) 22,5 E) 15 
Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? a ) ) ) 


A) 2v3 B)4 c)3vy2 D) 5 E)6 


A ABC bir üçgen 9g. D 4 G ABCD bir kare 
(AD) 1 (BCJ LECİ 1 JEFJ 
İBE| < 4JEF| JAE| — JED| 
N (BD) - |Dcİ |DC| < 4cm 
> JAB| -9cm 
x JEC| —x 
B D Cc 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? Yukarıdaki verilere göre, Alan(EFB) kaç cm? dir? 


Ala m ii vi e A)2 B)3 Cc) 4 D) 5 E)6 
D F Cc ABCD bir paralelkenar 10. A 3 D ABC bir dik üçgen 
(FBI n (AE) — 1G) (ABI 1 (ACI 
|EB| < JECİ N : (ADI 1 (DFJ 
(BF| - 11cm |DE| < JEFJ 
Pex B 5 F c |BF| s5cm 
A B JAD| -3cm 
JAB| —x 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 


g 11 
B)4 g2 D) 5 gi 
di | 2 2 A)4 B) 5 Cc) 6 D) 3/5 Eay5 
GEOMETRİ 22 LYS DENEME SETİ 


BN 


11. 


ABCDE ... bir 14. 
düzgün onikigen 
|(AE| -6cm 
ABCD bir paralelkenar 
JAE| -2cm, |BC| -4cm 
Yukarıdaki verilere göre, Alan(ACE) kaç cm? dir? 
z Yukarıdaki şekilde (BC) ve |ADJ, O merkezli daire- 
A) 28 B) 35 C)6 D) 48 E) 68 ye B ve D noktalarında teğet olduğuna göre, daire- 
nin alanı kaç 7 cm? dir? 
A)8 B) 10 C) 12 D) 16 E) 20 
12. D 10 K c ABCD bir dikdörtgen 
JAE| -2cm 
IGB| 8cm 
8 
IDK| - 10cm 


13. 


JEK| —x 
A2E B 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 
i IPD| 2cm 


A10 BseV C12 Ds E16 IPB| 8cm 


Yukarıdaki şekilde P noktasından geçen en kısa 
kiriş (ACI, en uzun kiriş JBDJ olduğuna göre, 
Alan(ABC) kaç cm? dir? 


O, çemberin merkezi 
|OK| — JEL| 

Pa il 
m(FDL) — 509 


A) 16 B) 20 C) 24 D) 30 E) 32 
m(OLD) -o 


Yukarıdaki şekilde DF doğrusu D noktasında çem- 
bere teğet olduğuna göre, o kaç derecedir? 


A) 10 B) 15 G) 20 D) 25 E) 30 


GEOMETRİ 23 LYS DENEME SETİ 


17. 


(BDJ 1 (FCI 
TAEJ / TBD 
JAE| — |BGİ 
m(AB) — 30* 
m(GBD) — 35* 


Lam : 
Yukarıdaki verilere göre, m(EF) kaç derecedir? 


A) 15 B) 20 6) 25 D) 30 E) 35 


A,B,G.D,EF teğet değme noktaları 
JAG| > 16cm 


Yukarıdaki şekilde O, ve Oo, merkezli çemberlerin 


yarıçapları eşit olduğuna göre, O; erçel eee 


berin yarıçapı kaç cm dir? 


A)1 B) 1,5 o 2 D) 2,5 g3 


Yukarıdaki şekilde taralı bölgenin alanı 8x cm 
olduğuna göre, & kaç derecedir? 


AD doğrusu A noktasında O merkezli çembere teğet 
Pam 
|AO| < 6cm, |ÂBEJ — JADJ, m(ĞOO) <a 


2 


A) 40 B) 60 C) 65 D) 70 E) 80 


JAB| 8cm 


Şekik-l Şekilli 


AB çaplı çemberin çapı yer düzlemine paraleldir. 
Şekil-l de bulunan çember yarım tur döndürülerek 
Şekil-i deki konumda duruyor. 


Buna göre, A ile A' noktaları arasınaki uzaklık kaç 
cm dir? 


A)20 B)4n44 C)4n18 D)&r E)8r 4-8 


GEOMETRİ 


LYS DENEME SETİ 


D JAB|, O merkezli 
— N çemberin çapı 
AC MBA) - 15 
—i IDCJ| 4cm 
Yukarıdaki verilere göre, çemberin yarıçapı kaç 


cm dir? 


A) 4 B) 23 c)3 D) 2y2 E)2 


(ABCD, EFGH) bir küp 
O, EFGH yüzeyinin 
ağırlık merkezi 


Yukarıdaki şekilde küpün alanı 96 cm? olduğu 
göre, |0B| kaç cmdir? 


A) 28 B) 25 Cc) 2v6 D) 5 E)8 


22. 


23. 


24. 


O, merkezli kürenin içine 
şekildeki gibi taban daire- 
sinin yarıçapı 3 cm ve 
yüksekliği 9 cm olan bir 
dik koni yerleştiriliyor. 


Yukarıdaki şekilde A, B ve P noktaları küre yüzeyi 
üzerinde olduğuna göre, kürenin alanı kaç cm? 
dir? 


A)64n B)100x C)144n D)180n E) 256n 


R3 te A(a,2, x) ve Bib,6,3) noktaları ile 
C — (c,—2, x) vektörü veriliyor. 


C — k.AB olduğuna göre, x kaçtır? (ke R) 


A3 B-—2 g4 » - E) a 


A 9 B 


ABCD bir dik yamuk, (DCJ // (ABI, JADI 1 JABJ| 
JAB| - 9 birim, |AD| - 4 birim, |DGJ| — 8 birim 


Yukarıdaki verilere göre, AC.BD iç çarpımı kaçtır? 


A) -5 B)—  O- D-1i1 E) -18 


GEOMETRİ 


LYS DENEME SETİ 


25. 


26. 


21. 


Denklemi y? > ax olan parabolün yxx-2 doğ- 


rusuna teğet olabilmesi için a aşağıdakilerden 


hangisi olabilir? 


A) -8 p-e ©-4 D-2 E)2 


— 15 M- 
Analitik düzlemde Xx? * y” - 2x * AV 15x O çem 
berinin x * y-5 9 doğrusu üzerinde ayırdığı ki- 


rişin uzunluğu kaç birimdir? 


ogs/5 De ES 


B) 4 


A) 2v2 


B(20, 0) 


Yukarıdaki dik koordinat düzleminde d doğrusu, 


merkezi M(11, 12) ve yarıçapı 9 birim olan genler 
re T noktasında teğet olduğuna göre, (TB kaç bi- 


rimdir? 


A)9 B) i2 G) 15 D) 16 E) 20 


GEOMETRİ 


28. 


29. 


30. 


LYS DEMEME SETİ 


im 
a 


Analitik düzlemde y - 2x—-6 doğrusuile 


2 y MATEMATIK SINAVI 
— -İ- -1 hiperbolünün kesişme noktasının ) z 
3 12 GEOMETRİ TESTİ 
apsisi kaçtır? 
A) 1 B)2 o3 D)4 E) 6 1. Bu testte 30 soru vardır. 
2. Bu testin cevaplama süresi 45 dakikadır. 
1. A ABC bir eşkenar üçgen 3. A ABC bir üçgen 
a Pi 
B, E, D doğrusal M(ABC) < m(ADE) 
a 
JAD| - |DG|  |DE| m(ADB) - 70 
D  mBAp-e i 9 m(GED) - 110 
J(AB| 8cm 
E JAE| <9cm 
B c 70 e JAD| —x 
Analitik düzlemde 3x * 4y— 12 - O doğrusunun, B D G 


x -2 doğrusuna göre simetriği olan doğrunun 


Yukarıdaki verilere göre, & kaç derecedir? 
denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 


A) 5 B) 10 C) 15 D) 20 E) 30 
A)4Xx43y4 12-0 B) 4x—3y—12-0 A) 6 B) 6v5 Cc) 8 D) 88 E) 12 
C) 3x—4y-12-0 D)x—y 
E)3x-4y-0 
2. ABC bir üçgen 4. 

(AEJ 1. (BG) 

(BEJ 1 (ABJ 

JAC| 6cm 

J(AD| 4cm 
Analitik uzayda, aşağıdakilerden hangisi IDE| —x pe BE 
3x *z-7 - 0 düzleminedik ve A(2, 4, 1) nok- ir dik üçgen, ABİ LTACI 
tasından geçen doğrunun denklemidir? |AE| < |EB| > 3cm, JADJ — |(DCJ x 6cm 

Yukarıdaki verilere göre, Xx kaç cm dir? Yukarıdaki verilere göre, Alan(DFC) kaç cm? dir? 
-2 xt-2 
A) > -y-Az-i B)—  -z11,y24 A)4 B) 25 C)5 D) 4y2 E)6 15 14 
A)8 B) 5 o) 7 pj 2 E)6 
2 2 
X-2 ... E KE DA Ağım 
9 — im imi D) 3 y-4-z32-1 
MŞ 
E) 3 4 ya 
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ABC bir üçgen 
Pam 
m(BED) — 309 
JAE| < |ECİ 
IBD| < |DG| 
JAB| < 10cm 
|BE| -8cm 


F 
Yukarıdaki verilere göre, Alan(EBD) kaç cm? dir? 


A)8 B) 10 Cc) 12 D) 16 


A ABC bir eşkenar 
üçgen 
X IDEJ 1 (ACI 
|IDEJ — 4V8 cm 
(BD| -2cm 
JAE| —x 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 


A)4 B) 6 Cc) 8 D) 9 E) 10 


ABCD bir dörtgen 

(ABJ 1 JADJ 

(BCI 1 (DGJ 

m(ÂBÖ) - 120 
JAB|-JBC|J 2/38 cm 
JAE| - |CFJ <4cm 


Yukarıdaki verilere göre, Çevre(DEF) kaç cm dir? 


A) 3v2 B) 3v3 c)6 D) 9 E) 12 


E) 18 


10. 


ABCD bir dikdörtgen 
JAFI 1 (FEJ 

m(BAR) - m(FAb) 
J(EB| —2cm 

JEC| 4cm 

İDC| 8cm 


A B 
Yukarıdaki verilere göre, Alan(AFECD) kaç cm? dir? 


A) 20 B) 23 C) 25 D) 27 E) 30 


ABCD bir kare 
(EKİ M TACI > (FP) 
IBK| <3 cm 

İDE| <-6cm 

JAB| — 18 cm 


Yukarıdaki verilere göre, Alan(CFK) kaç cm? dir? 


A)60 OB)75 o C)90 D)105 Oo E) 120 


ABCD bir dik 
yamuk 
(ABI 1 JADJ 
F (ADJ 1 (DGJ 
2 TERİ L1CBİ 
(GF) — |FB| 
B JAD| -|JEB| 
JEF| <2 cm 
IDCJ — v2 cm 


Yukarıdaki verilere göre, Alan(ABCD) kaç cm? dir? 


A) av2 B) 6 C)8 D) 12 E) 16 


GEOMETRİ 


28 
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11. 


12. 


c ABCDbir 
paralelkenar 
IDF açıortay 
TADI £ JAF| 
(EB| 4cm 
JAF| 8cm 
IDC| x 10cm 
İDE| —x 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 


A) 7,2 B) 7 C) 6,8 D) 6,4 E)5 


D G ABCD bir eşkenar 
dörtgen 
IFB| 1cm 
JAE| <6cm 
JEF| -8cm 

Pi 
m(AEF) — 60“ 


Yukarıdaki verilere göre, Alan(ABCD) kaç cm? dir? 


.A)24V8 B)48 C)28/38 D)72 E) 368 


Yukarıdaki şekilde (AE| çembere C noktasında 
teğet olduğuna göre, « kaç derecedir? 


A) 100 B) 95 Cc) 90 D) 85 E) 80 


14. 


TAD) ve (BCJ, O merkezli yarım çemberlerin çapı 
E, F,D doğrusal, J|EF| -5cm, |FD| -3cm 


Yukarıdaki verilere göre, taralı bölgenin alanı kaç 
cm? dir? 


A) 8x. B) 10rx. C) 12rx D) 15x E) 18n 
ED O, çemberin merkezi 
ABCDEF düzgün altı- 
gen 
F G 
ANL BR 


Yukarıdaki şekilde taralı bölgelerin alanları toplamı 
6x cm? olduğuna göre, çemberin yarıçapı kaç cm 
dir? 


A)3 B) 2/83 c4 D) 3y2 E)6 


GEOMETRİ 
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18. p ç ABCD bir dikdörtgen 
Ed) |AB| - 18cm 
JAD| — 16cm 
O, yarım çemberin merkezi , (DFJ 1 (EC) A B 
IDF| 4cm, JEF| — IFc| —8cm 
Şekildeki O, ve O, merkezli çemberler birbirine ve 
Yukarıdaki verilere göre, |AB| kaç cm dir? dikdörtgenin kenarlarına teğettir. 
A) 18 B) 20 C) 22 D) 24 E) 25 Buna göre, O, merkezli çemberin yarıçapı kaç cm 
dir? 
A)1 B)2 c)3 D) 4 E)5 
iZ. ABC bir dik üçgen 19. ABCD bir dikdörtgen 
(ABJ 1 (BC) D C JAFJ <4cm 
(AD| -3cm JFB| 5cm 
(BFJ < 2/3 cm g İDE| <x 
IDG| —x 
E 


Yukarıdaki şekilde (ACI, D noktasında B merkezli 


Yukarıdaki şekilde |ABJ ve JBCJ, F ve G noktaların- 
çember yayına teğet olduğuna göre, x kaçcmdir? 


da çembere teğet olduğuna göre, x kaç cm dir? 


/ 


A)6 B38 . C)5 D) 32 E)4 A)S B) 4v2 C)6 D) 4v3 E)8 


GEOMETRİ 30 LYS DENEME SETİ 


KM 


20. 23. 
O, yarım çemberin merkezi, A teğet değme noktası 
JAF| - JFGJ. o MEAR) <259,  mAD&)-a 
Yukarıdaki verilere göre, o kaç derecedir? 
A) 10 B) 15 Cc) 20 D) 25 E)30 
21. Taban yarıçapı 3 cm yük- 
sekliği 8 cm olan dik 
silindir şeklindeki bir kabın 
24. 


yarısı su ile doludur. 


Buna göre, bu kaba yarıçapı 1 cm olan küre şeklin- 
deki demir bilyeler atılırsa kaçıncı bilye suyu taşırır? 


A) 18 B) 20 C) 24 D) 27 E) 28 


22. Analitik düzlemde, 


ACI, 5) 
B(4, 0) 


(6, 6) noktaları veriliyor. 25. 


Buna göre, AB vektörünün BC doğrusu üzerindeki 
dik iz düşümünün uzunluğu kaç birimdir? 
A)1 B) v2 


GC) ViO D) AS E)2 


(TOJ 1 (AB) 
m(ÂOĞ) — 1209 


JTO| 6cm 
J0C| 4cm 


Yukarıdaki şekilde O noktası dik koninin taban 
dairesinin merkezi olduğuna göre, Alan(TCB) kaç 
cm? dir? 

A)8Y3  B)16 


GC 1248 D24 Ejavi3 


(ABCD, EFGH) bir küp 
JAB| <1cm 


Yukarıdaki verilere göre, (AE * EH) .AĞ sonucu 
kaçtır? 


A)1 B) VE o) D)2 E) 25 


Yy z 3x $ n doğrusu 3y2 $ 4x < 0 parabolünün 
odak noktasından geçtiğine göre, n kaçtır? 


5 


A) i B) > oz D) 7 E)3 
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21. 


Yukarıdaki şekilde odakları F ve F” olan merkezil hiper- 
bolün denklemi & -E İY JAF"| — 4 birimdir. 
Buna göre, Çevre(AF'F) kaç birimdir? . 

A) 12 


B) 16 C) 18 


D) 22 


E) 24 


M merkezli çember Ox eksenine ve d doğrusuna B ve 
T noktalarında teğet, (BCJ 1 Oy 

Dik kordinat düzleminde M merkezli çemberin 
denklemi, (x — 4v3)2 4 (y— 4)? — r2 olduğuna göre, 
Alan(COB) kaç birimkaredir? 
A) 4y3 B)8 Cc) 9 


D) 10 E) 63 


29. 


30. 


ABCD bir 
dikdörtgen 
AD//Oy 
d:y—x 
d,:y mx 
C(6, 4) 


Yukarıdaki dik koordinat sisteminde 

Alan(ABCD) — 24 birimkare olduğuna göre, d, doğ- 
rusunun eğimi (m) kaçtır? 

A)-4 B)-3 


ty D-ı g2 


Analitik düzlemde odakları F(6, 0) ve F'C 6, 0) olan 
merkezil elips P(6, 5) noktasından geçmektedir. 


Buna göre, elipsin denklemi aşağıdakilerden 
hangisidir? 


x2 . x2 > 
DE e Bira 
e 2 e 
Say © DİE 1 
KN mi 
İzi * 571 


Analitik düzlemde 


doğrusu xX*2y*4kz4t-0 düzlemine paralel 
olduğuna göre, k kaçtır? 


A) B)3 G2 D) -3 E)-2 


ja. 
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MATEMATİK SINAVI 
GEOMETRİ TESTİ 


1. Bu testte 30 soru vardır. 


2. Bu testin cevaplama süresi 45 dakikadır. 


1 A ABC bir üçgen 
. (po) - |BG) 
Pam 
m(BAC) — 459 
Pa, 
- m(DCA) - 359 
m(DCB) - & 
EN 
B Gc 


Yukarıdaki verilere göre, «& kaç derecedir? 


A) 20 B) 25 Cc) 30 D) 35 E) 40 
2 A ABC bir dik üçgen 
(ACI 1 (BC) 
43 
(ABI 1 JADJ 
5 p (ADILIDFJ 
JAD| < 4/3 cm 
E JEC| 2cm 
JFC| > 2/3 cm 
B F2/3 GC 


JAB| —Xx 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 


A ABC ve FBD birer 

üçgen 
JAF| > 11cm 

z (BC| 6cm 
JBF| 4cm 

i |(CD| sx 
4 E 
B 6 Cc x D 


Pam Pm KN 
Yukarıdaki şekilde m(CAB) — m(BDF) olduğuna 
göre, x kaç cmdir? 


A)3 B)4 C)5 D) 6 E)7 


B D 12 Cc 


ABC bir dik üçgen, (ABI) 1 (BCJ, 2JAE| - 3JEG| 
|AB| - 10cm, |CD|& i2ecm 


Ato Bi? O108 D15 E)20 
Yukarıdaki verilere göre, Alan(ADE) kaç cm? dir? 
A) 18 B) 24 Cc) 30 D) 36 E) 48 
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A ABC ve DFE 8. A D 
4 birer dik üçgen 
” (AB) 1 (FCJ 
FDI 1 (DEJ 
JAD| 3cm 7 
F B e pen e c 


Yukarıdaki şekilde |FB| - |BE| — |DC| olduğuna 
göre, |AB| kaç cm dir? ABCD bir eşkenar dörtgen, (BDJ köşegen 


(AEJ L (BCI, |JBE| 6cm, JFE| -3.cm, |FDJ <x 


A)4 B) 3v2 c) 2y5 D) 5 E) 2v7 
Yukarıdaki verilere göre, x kaç cmdir? 
A) 4y5 B)8 G) 5v5 D) 10 E) 12 
TAC açıortay 
D (CDİ 1 JAD 
(BCJ / TAD 
C Xx 
JAB| -5cm 
Alan(ABC) — 10 cm? 
B 5 A JAD| <x 
Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 9. D 7 Et1tc ABCDbirkare 
IDF| — JFAJ| 
A)5 B) 6 C)8 D) 10 E) 12 JEC| <1 cm 
JAG| -2cm 
İDE| 7cm 


A 2 G B 


Yukarıdaki verilere göre, Alan(GBEF) kaç cm? dir? 


A) 36 B) 38 C) 40 D) 42 E) 44 
ABCD bir paralelkenar, JACJ n (DKJ - JE) 
A,B, K doğrusal, |CF| — |FB|, Alan(DAE) — 20 cm? 
Yukarıdaki verilere göre, Alan(FBK) kaç cm? dir? 
A) 10 B) 15 GC) 16 D) 18 E) 20 
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KR 


10. 


11. 


12. B A ABCDEFGH... bir düzgün 
G Gi çokgen 
Pm 
: m(CGA) — 309 
po |(AG| <1i2cm 
E |CG| —x 
F e 
ABGD bir dikdörigen, 1EGJ 1 (GCİ, 16CJ — |BGJ Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 
JFG| <2cm, JAE| -3cm, JDF| Xx 
A)8 B) 6v2 c)9 D) 4v6 E) 6v3 
Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 
A)2 B)3 Cc) 4 D) 5 E) 6 
13. İCE, çembere D 
noktasında teğet 
m(BDA) — 50* 
m(ÂCE) — 40" 
m(ÂBD) — a 
D 5 C ABCD bir yamuk 
İN (ABI / IDCI / LEFİ Yukarıdaki verilere göre, & kaç derecedir? 
- LEE VeİDE adre A)55 oO(B)GO C75  D85  E)90 
İDE| -6cm 
İDC| -5cm 
2 
A 17 B |AE| -8cm 
JAB| - 17cm 
JEF| —-x 
14. D E x G ABCD bir kare 
Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? / F, K, L çemberin 
teğet noktaları 
A) 5 g) iX Gü... 40) 8 E)7 a 
2 2 M(DEA) — 60" 
K  JEGJ —x 
A L B 
Yukarıdaki şekilde çemberin yarıçapı V3 cm oldu- 
ğuna göre, x kaç cm dir? 
A)1 B) v3 2 D)3 E) 28 
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15. A JACI 1 JBDJ 18. D O,ve0O, yarım 
|CB| <3 cm çemberlerin mer- 
J(AB| -9cm kezi 
gP teğet noktası 
—İ I0,E| « |EBİ 
A O, E B 
|AO,| 4cm 
.1DO,| xx 
Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 
Yukarıdaki şekilde (CD, D noktasında çembere 
teğet olduğuna göre, çemberin yarıçapı kaç cm dir? la Ee G8 D) v6 ii 
A)3 B)4 Cc) 32 D) 5 E)3y8 
16. O, JAB) ve (CDJ çap- 
li yarım dairelerin 
merkezi 
JEF| - 5JDB| 
Yukarıdaki şekilde taralı bölgelerin alanları farkı 
15 cm? olduğuna göre, taralı bölgelerin alanları 
toplamı kaç cm? dir? e : 
A 33 c BB D 
A) 27 B) 30 G) 36 D) 39 E) 45 
TABİ, yarım çemberin çapı, CDEF dikdörtgen 
|CB| — V3 cm, |AC| — 3vV3 cm, JEF| —x 
Yukarıdaki şekilde taralı bölgelerin alanları eşit 
17. O, çemberin merkezi olduğuna göre, x kaç cm dir? 
ABC bir üçgen 
A)3 B)x Cc) 3v3 D) 6 E) 2x 
8 .. <7 <> 
Yukarıdaki verilere göre, m(BAC) * m(BCO) 
toplamı kaç derecedir? 
A) 60 B) 75 C) 90 D) 105 E) 120 
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eee 


21. 


22. 


“A) Yalnız ll 


O, çeyrek çemberin 
merkezi 
(AOJ 1 (0B)J 
(ADJ 1 (DGJ 
JAD| — |DG| 
Pam 
M(BCD) —o 


1. Uzayda bir doğrunun üzerindeki noktadan bu 
doğruya sadece bir dik doğru çizilebilir. 
il. Uzayda iki doğru kesişmiyorsa paraleldir. 
Il. Uzayda paralel iki doğrudan birini kesen doğru 
diğerini de kesinlikle keser. 
IV. Uzayda dik kesişen iki düzlemden birine dik olan 
doğru diğer düzlemin alt kümesi olabilir. 


Yukarıdaki önermelerden hangileri doğrudur? 
B) Yalnız ill C) Yalnız IV 


D) ivelV E)L, li vellii 


A, B ve C vektörleri arasında A - m.B *n.C bağın- 
tsi varsa A, B, C vektörleri lineer bağımlıdır. (m,n e R) 


U-—(5,2,3), V- (C5,4,0), W — (a,6,3) vektör- 
leri lineer bağımlı olduğuna göre, a kaçtır? 


A)O B)2 Cc) 3 D) 4 E)5 


23. 


24. 


(TO| — 2JDB), |GLJ < 2JLEJ 


Yukarıdaki şekilde verilen koni ile silindirin hacim- 
leri eşit olduğuna göre, koninin içindeki suyun 
hacminin silindirin içindeki suyun hacmine oranı 
kaçtır? 


5 7 
WE Dİ E) — 


F(8, 0) 
F'E3,0) 


2 
eğ i a-b 
b ğe denklemi ile verilen elipste 

2 2 a 
a b 
oranına elipsin basıklığı denir. 


Buna göre şekilde verilen elipsin basıklığı 5 ve 


.odakları F'(-3, O), F(3, 0) olduğuna göre, elipsin 


asal eksen uzunluğu kaç birimdir? 


A) 8 B) 10 Cc) 12 D) 14 E) 16 
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26. 


(ABCD, A'B'C'D') bir dikdörtgenler prizması 
JAA'| — JEC'| — 2 birim 
İD'E| - 4 birim, |BG| —3 birim 


Yukarıdaki verilere göre, AE.A'Ğ iç çarpımı kaç- 
tır? 


A) 20 B) 25 Cc) 30 D) 33 E) 35 


A(2, a) noktasının, X2 4 y? -4x 4 6y 9 -0 ve 
Xİ * y-x -2y-5 -0 çemberlerine göre kuvveti 
eşit olduğuna göre, a kaçtır? 

1. 


AZ AB; © Ds gi 


27. IRİteA(1,-3, 4) noktasının 2x — 2y1243-0 


düzlemine uzaklığı kaç birimdir? 


AG:y—mx 
F(10, — 2) 
Ac2,k) 


Yukarıdaki dik koordinat düzleminde ABCD ve 
EFGH birer kare olduğuna göre, Alan(ABCD) kaç 
birimkaredir? 


Du 


1 
A 2) 
) 8 


1 
B e 
) 6 


c) 7 D) > E)1 


Dik koordinat sisteminde, A(-1,3) noktasının 
Xİ *y2—4x-6y4k-0 çemberine göre kuv- 
veti —22 olduğuna göre, k kaçtır? 


A)-12 oB)-18 C)-22 D)i5 E21 


30. Analitik düzlemde 


X2 -6Xy 4 9y2 43y-x-0 
denklemi aşağıdakilerden hangisini belirtir? 


G) Elips 


E) Dik iki doğru 


A) Parabol B) Çember 
A2 B)3 6)4 D) 5 E)6 
D) Paralel iki doğru 
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MATEMATİK SINAVI 
GEOMETRİ TESTİ 


1. Bu testte 30 soru vardır. 


2. Bu testin cevaplama süresi 45 dakikadır. 


1. A 3. A IDEJ / (HKI / TBGI 
|GK| 3cm 
DE F 
i / AN N 
a ZN 
B E Cc N/ 
B F C 
ABC bir üçgen 
(EDİ 1 (ABI, JAD| — |DBJ, |BEJ - JAF| Yukarıdaki şekilde kenarları birbirine paralel olan iç 
m(DEB) - 35, m(EF0) - 110, m(AGB) se içe üç eşkenar üçgen verilmiştir. 
Yukarıdaki verilere göre, « Kaç derecedir? Buna göre, Çevre(ABC) kaç cm dir? 
: A) 30 B) 35 ©) 40 D) 45 A) 18 B) 24 C) 27 D) 30 E) 36 
2. A ABC bir üçgen 4. A ABC bir üçgen 
: IDEJ 1 (BG) İDEJ 1 (AB| 
D /BE| <3 cm JAB| — |BD| 
(AD) <4 JAG| < 15cm 
-4cm 
ii JAD| < 13cm 
im li İDE| < 12cm 
|EC| 7cm B D Ğ 
B 3 E 7 “Gi” 


Yukarıdaki verilere göre, Alan(ADC) kaç cm? dir? 
Yukarıdaki verilere göre, Alan(ABC) kaç cm? dir? 


A) 18 B) 20 C) 24 D) 28 E) 32 
A) 28 B) 30 Cc) 32 D) 36 E) 45 
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5 A 7. D 16 | N 
5 | > Z 
F 3 a 
E 6 10 
10 
7 : | 
e < — E ABCD bir paralelkenar ,- (DEJ L (EF, TEF) LIFBJ A E B 
e yi a gl | ABCD bir dikdörtgen, |AB| - (DEJ, JADJ — |FC B irer düzgün al 
ABC ve FBD birer üçgen, (AC) 1 (BD) (BC| - 10cm, |DCJ| — 16cm ir dikdörtgen, |AB| — |DE|, JAD| — |FC| a Si düzgün altıgen 
JAF| <5cm, |FB| - 10cm, |BC| -9cm m(ABE) — 50*, ECB) —a |AB| 3cm, |GH| <2cm 
CD| 12cm ai ” 2 : , 
1CD| Yukarıdaki verilere göre, Alan(ABCD) kaç cm? dir? Yukarıdaki verilere göre, « kaç derecedir? Yukarıdaki verilere göre, |FK| kaç om dir? 
Yukarıdaki verilere göre, |FD| kaç cm dir? : 
e e, a A)80 o B)40 o C)45 o DO E) 65 M2 Be as Ds Ee 
A)15 OB)VİB7 C)17 DvİiSi E)20 | 
— G Gi Kd ii 13. O, çemberin merkezi 
örtgen ; 
g ABI / (DEJ 
(ACI köşegen : m(BCE) - 30* 
8 m(GAE) — 15 M(ECB) - 
m SAĞ) — 30* i 
pa (DAĞ) — 30 
A B 
: u. 
6. (BC) 1 (ACI JEc| : 
m(BAĞ) — 30" Yukarıdaki verilere göre, İBE| oranı kaçtır? | Yukarıdaki verilere göre, & kaç derecedir? 
Pei 
m(B'AĞ) — 45 
A)1 B) v2 Cc) v8 D)2 E) 23 
(AB| -10m A) 60 B) 58 C) 40 D) 36 E) 30 
ABCD bir yamuk, (DC) / JABJ 
(BEJ 1 (ADI, m(EBA) - m(GBE) — 30* 
Yukarıdaki şekilde zemine dik bir duvara, yer düzlemi 
ile 309 lik açı yapacak şekilde AB merdiveni konul- 9. p Cc ABCD bir kare |AE| <-3em, |DC| <2cm, |BC| -x 14. D E 4 G 
muştur. AB merdiveninin yeri değiştirilerek yatayla 459 ÇAFI 1 (EBJ © , 
lik açı yapacak şekilde A'B' konumuna getiriliyor. JEF| -7 k Yukarıdaki verilenlere göre, x kaç cm dir? 
> -7cm | ii 
Buna göre, bu yer değişikliği sonunda merdivenin EB| e 
A ve B uçlarının aldığı toplam yol kaç metre olur? A) 4 B) 5 C)6 D) 7 E)8 
o ; 
O BF 
A) 5(V3— 1) B) 52-1) C) 5y2 6 
A i O, yarım çemberin merkezi, ABCD bir dikdörtgen 
B i 
D) 5v3 5 i A ve E teğet noktaları, |CK| - 2cm, |EC| 4cm 
ek Geren lere hagen gl : Yukarıdaki verilere göre, Alan(ABCD) kaç cm? dir? 
dü ez iy ei 42 i A) 36 B) 45 C) 48 D) 52 E) 60 
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15. 


16. 


(ABI, |DEJ ve (EC) 
yarım çemberleri 
D G 
çapları 
A Em OK xe İDO TABİ 
IFK| <iOcm 
IKB| —x 
Yukarıdaki şekilde F, K ve E teğet noktaları olduğu- 
na göre, x kaç cm dir? 
A) 5(V5 - 1) B) 5(V5 — 2) GC) S5 * 5) 
D) 5(V5 * 1) E) 55 * 2) 
A ABCD bir dörtgen 
(ABI 1 ŞADJ 


A,B,G,D noktaları 


D 
/ çember üzerinde 
BR JAB| <-6cm 
JAD| <8.cm 


G 


Yukarıdaki şekilde taralı bölgelerin alanları topla- 

mının en küçük değeri kaç cm? dir? 

A) Zr -25 
2 


B) 253 - 15nx C) 20n - 253 


D) > -2A4 o E|20rx20Ğ 
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17. 


İCD, A noktasında çembere teğet 
m(DAB) - m(BAĞ) 
|EC| 2cm, JACJ < 4cm, JAE| —x 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 


A) v6 B) 2v2 c)3 D) V10 E) 23 


ABCD bir ikizkenar yamuk 
(DCI /TABI, JEC| <2cm 
(AD|-(BC||DE| <6 cm, 


JAG| —x 


Yukarıdaki şekilde O merkezli çember G, F ve E 
noktalarında teğet olduğuna göre, x kaç cm dir? 


A)7 B)8 Cc) 9 D) 10 E) 11 
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emaye 


20. 


21. 


A A,B,C,D, E noktaları 
çember üzerinde 


(ACI n (BEJ — £F3 
(ADI m (BEJ — 14) 
m(AB) — m(8Ö) 
m(AE) — m(ED) 
m(GFE) — 1059 


Yukarıdaki verilere göre, m(ĞD) kaç derecedir? 


A) 30 B) 40 C) 45 D) 60 E) 75 


ABCD bir paralel- 
G 2 Ökenar 
|GC| <2cm 
|FG| <4cm 


A E B 


Yukarıdaki şekilde JABI, (BC) ve JADJ sırasıyla E, 
F ve D noktalarında çembere teğet olduğuna göre, 
taralı bölgelerin alanları oranı kaçtır? 


3 
4 


KA 
5 


2 


1 
9 5 


A)1 B) D) E) > 


Yüksekliği bir taban ayrıtının 2 katı olan bir kare dik 
prizmanın cisim köşegeni 2v6 cm dir. 


Bu prizma içine sığabilecek en büyük silindirin 
hacmi kaç cm? tür? 


A) ân C) 3x D) > 


107 
B) — E)or 
Li” ) 


22. 


23. 


24. 


O, dik koninin taban 
dairesinin merkezi 
ITC| > |AG| 
Alan(TAC) — 9/3 cm? 


Yukarıdaki şekilde dik koninin yanal alanı 247 cm? 
olduğuna göre, taban yarıçapı kaç cm dir? 


A)3 B) 4 Cc) 3vY2 D) 5 E) 3v8 
D G ABCD bir kare 
JAE| > (EB| 
3 |GFJ 38cm 
> J(AD| -4cm 
F 
A E ui B 


Yukarıdaki verilere göre, AF.DE skaler çarpımı 
kaçtır? 


A)-8 


B) -4 


02 D) 4 E)8 


M, çemberin merkezi 
T ve P teğet noktası 
PE, 0) 


Yukarıdaki dik koordinat düzleminde x - 8 doğ- 
rusu ile M merkezli çemberin ortak noktaları A ve 
B olduğuna göre, |AB| kaç birimdir? 

A) 6 B)8 6) 10 


D) 15 E) 16 
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25. â-(p,1,r) vektörü,b -(0,3,-1)vec-(-5,-2,0) 
vektörlerine ayrı ayrı dik ise p * r toplamı kaçtır? 


A)2 Bİ oz DE BE 


26. E,:6x-2y-32 * 16-0 
E,:6X-2y—-32 42-0 


E, ve E, düzlemi arasına yerleştirilen en büyük kü- 
renin yarıçapı kaç cm dir? 


A)1 B)2 c)3 D) 4 E)7 


27. Analitik düzlemde, |x| <3 ve |y| s4 eşitsizlikle- 
rinin sınırladığı bölgenin alanı kaç birimkaredir? 


A) 25 B) 35 Cc) 40 D) 48 E) 60 


28. Analitik düzlemde 


F ve F” merkezil 
elipsin odakları 
IKFT L (KP 
IKF| —-4cm 
F(ev5, 0) 


Yukarıdaki verilere göre, |BB“| kaç cm dir? 


A) 25 B) 6 c)8 D) 4/5 E) 10 


29. Merkezinin koordinatları M(2, — 1) olan bir çem- 
bere, üzerindeki bir K(2, 5) noktasından çizilen 
teğetin denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 
A)x*ty-5 


B)x-2 C)y-5 


D)x-—1 Eys—1 


30. Analitik düzlemde, 


2 ye 
MV 
2 9 


G1 


hiperbolünün asimptotları ile yz3 doğrusu ara- 
sındaki bölgenin alanı kaç birimkaredir? 


A) 10 B) 12 C) 15 D) 18 E) 20 
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MATEMATİK SINAVI 
GEOMETRİ TESTİ 


1. Bu testte 30 soru vardır. 


2. Bu testin cevaplama süresi 45 dakikadır. 


ABC bir üçgen 


(AD) ve (BFJ 
açıortay 
Dai 
M(AEF) — 509 
ai 
m(GBC) - 20* 
ami 
M(ACB) —x 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç derecedir? 


A) 30 B) 50 C) 60 D) 70 E) 80 


ABC bir dik üçgen 
(ABI 1 JAGI 
m(ÂBÖ)— 30* 
1BD| < |DC| 
JAE| <2cm 
JEC| 4cm 
İDE| —x 


Yukarıdaki verilere göre, x Kaç cm dir? 


A)5 B) 2v7 Cc) 4v2 D) 6 E) 3v5 


A ABC bir üçgen 
ICEJ açıortay 


2 g  İFELYIECI 
“ JAFJ s JBFJ 
<İ JFE| <-38cm 
B Xx C JACJ -9cm 
(BC| sx 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 


A)7 B) 10 C) 12 D) 15 E) 18 


A ABC bir dik üçgen 
G, kenarortayların 
kesim noktası 
(ABJ 1 (BGİJ 
IGHJ 1 (BCJ 
|GHJ| <3.cm 
JACJ| sx 


(el İsi 

B H ' Cc 
Yukarıdaki verilere göre, xin alabileceği en küçük 
tamsayı değeri kaç cm dir? 


A) 10 B)9 Cc) 8 D)7 E) 6 


GEOMETRİ 


45 
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<< | 
m(ABD) > 60“, |BC| - 2JCDJ, |AB| -6m 
Kerem oltasının sapını yerden 1 m yükseklikte tutarak 
balık tutmaya çalışmaktadır. 


Yukarıdaki verilere göre, A noktası ile olta iğ- 
nesinin bulunduğu D noktası arasındaki en kısa 
mesafe kaç m dir? (Olta çubuğu düzgün, ip dikey 
durmaktadır.) 


A3Y3 B6 20 Da5 Ea 


ABC bir eşkenar 
üçgen 

M(EDE) - 30 
(AD| -2cm 
İDE| 43cm 
IBD| —x 


B E G 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 


A8 B)2V17 -.O2449 Dedi Esi 


D C 


A 16 B 


ABCD bir paralelkenar 
(AEJ n (DBİ < 4F), TEHİ 1 (DCJ 
IBE| — |ECİ, |HE| — 6 cm, JAB| — 16 cm 


Yukarıdaki verilere göre, Alan(FAB) kaç cm? dir? 


A) 24 B) 32 C) 36 D) 40 E) 48 


ABCD bir paralelkenar 
(DB) m JEĞ) > İF) 
7)DFJ - 5JBF| 
Xx JAB| 8cm 
A 8 B 

JAE| —x 
Yukarıdaki şekilde ABCD paralelkenarının çevresi 
30 cm olduğuna göre, x kaç cm dir? 


A)2 B) 3 C) 1 D) > E) > 


C ABCD bir eşkenar 
/ dörtgen 

(DB N TAE) — fF| 
/(BE|  2JEG| 


Yukarıdaki verilere göre, MELE oranı kaç- 


GEOMETRİ 
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© Alan(DFEC) 
15 30 36 45 
ET 2 1 Ti De SE 
LYS DENEME SETİ 


b A ALEZ KUNAK ALU GA 


e e 


A 


GBEF kare 
| N (ACI köşegen 
(GB| 4cm 


Yukarıdaki şekilde Alan(ABCD) - 96 cm? olduğu- 


12. 


c ABCD bir dikdörtgen 


>» 
© 
A 
ü 


na göre, Çevre(ABCD) kaç cm dir? 


A) 32 B) 36 C) 48 D) 54 E) 72 


O, çemberin merkezi 
C, D, E doğrusal 
|AB| — JBGJ| 

Pa 
M(ABO) 409 


Yukarıdaki verilere göre, m(BDE) kaç derecedir? 


A) 90 B) 85 C80  D)75 E) 70 


D G ABCD bir dik yamuk 
. (ABI 1 (ADI 
(ADI) 1 JDGJ 
6 E IBE| - JEC| 
JAD| 6cm 
o İDE| —x 
A B ABC bir üçgen 
Yukarıdaki şekilde Alan(ABCD) —- 24 cm? olduğu- TADI 0 (BCİ > (EŞ 
na göre, x kaç cm dir? (8DJ — |6Ğ| 
. JABJ| 4cm 
A)4 B) 5 Cc) 6 D) 7 E)8 |AC| -8 cm 
|BC| <9 cm 
JEC| > x 
Yukarıdaki şekilde A, B ve C noktaları çemberin 
üzerinde olduğuna göre, x kaç cm dir? 
D ABCD bir deltoid 
JAB| --JBG)| A)8 B) 6 6) 5 D) 4 E)3 
e JEC| < JAD| 
m(ÂDO) - 70* 
m(ÂBE) — 130* 
m(ECB) — o 
A B 
Yukarıdaki verilere göre, « kaç derecedir? 
A) 70 B) 60 G) 50 D) 40 E) 30 
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15. A ABC bir üçgen 18. G (ABI, O merkezli (T, ABG) bir üçgen 23. A 
D, ABC üçgeninin yarım çemberin çapı piramit 
ini D ğ OG) n (DBJ — ŞE 
” çevrel Eembeklnin I yi (Bİ a) (ABI 1 JATJ 
5 merkezi . M(AOD) — m(DOG) (ACI 1 farı g 
(DHI 1 (ABJ NN |CE| <6 cm 5 
— A fe JAB| -9cm 
e e JACJ < 12cm 
B C JABJ <6cm 
|HD| 5 Yukarıdaki verilere göre, |AB| kaç cm dir? |CT| 13cm B 12 C 
(BC| - 15cm 
Yukarıdaki verilere göre, x kaç cmdir? ' A) 17 B) 18 C) 20 D) 21 E) 22 


ABC bir dik üçgen, (ABJ 1 (BG) 


: ; > i sal i 3 
Yukarıdaki verilere göre, piramidin hacmi kaç cm |AD| -2JDCJ, JABJ - 9 birim, (BC| < 12 birim 


A) VB B)3 C) 2v83 D) 4 E) 3v3 tür? 


Yukarıdaki verilere göre, AC .BD iç çarpımı 
A) 90 B) 96 C) 108 D) 112 E) 120 kaçtır? 


A) 51 B)69 OoO(C)87 D)105 OoOE)123 


16. D 19. 
EA , | 
A O 10 B Xx C | 
m(DAB) — 309, |CD| - 2cm, JAB| —x | 24. Analitik düzlemde, 
(ED) 4 (DBI, JOBJ > 10cm, |ED| — 16cm 
IDB| 21cm, |BCJ sx Yukarıdaki şekilde O, ve O, merkezli çemberler E i A“ (3,4) ve B- (1.2) 
noktasında birbirine, B ve C noktalarında da BC : 22. 
Yukarıdaki şekilde O noktası (AC) çaplı yarım çem- BOğlarUe teğet olduğuna göre 2. kaeommolir | e vektörleri arasındaki açının kosinüsü kaçtır? 
berin merkezi olduğuna göre, x kaç cm dir? i : 
A)4 B) 6 o) 48 D)8 E) 6v3 : 1 
: : 2 3 4 1 
| e ev e e 
A4 o B)5 C)6 D)7 E)8 
| Alanı 400x cm? olan bir küre, merkezinden 6 cm 
17 O, yarıçapı 5 cm olan 20 ABCD bir dikdörtgen | uzaklıkta bir düzlemle kesildiğinde oluşan kesitin 
çember yayının merkezi (EHJ 1 (ABJ Göymen ler 
ABCD bir dikdörtgen JAH| — JHBJ ” > z ğ 
JAB) - 8cm JAD| — 2JEF| Mi SEİR. EGYACNe C İrem iple 25. Analitik düzlemde (x * 2)? 4 (y— 1)? - 25 çembe- 
d (BG| Ba) mi(GDE) iğ rine üzerindeki A(p, 4) noktasından çizilen teğetin 
2 | | denklemi aşağıdakilerden hangisi olabilir? 
5 : 
A 8 B A)3x—4y-4-0 B)3x-2y-7 -0 
Yukarıdaki verilere göre, çember merkezinin B i Yukarıdaki şekilde, A, B, C, E, D noktaları çember i C) 4x 4 3y—-20-0 D)5X1ty—4-0 


noktasına uzaklığı <Eg.cm dir? üzerinde olduğuna göre, a kaç derecedir? , 
E)2x43y-2-0 
AMS Be e bis Ee A) 15 B)30 (o O)45 D6O  E75 
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AOB bir ikizkenar 
dik üçgen 

|AO| > |BO| 

P e JABJ| 

P(2, 6) 


26. 


Yukarıdaki dik koordinat düzleminde verilenlere 
göre, Alan (AOB) kaç birimkaredir? 


A) 32 B) 34 C) 36 D) 45 E) 48 


Ee NE ONDA 


©9 
©9 


ABCD bir kare 
d,: x$2y-2020 
dg: yax 


28. 


Yukarıdaki dik koordinat sisteminde verilenlere 
göre, Alan(ABCD) kaç birimkaredir? 


A)9 B) 16 C) 25 D) 32 E) 36 


29. Analitik uzayda, 


21. d.: Xx — Yy mi 
2'a 2 12 
doğruları veriliyor. 
d, ld, olduğunagöre, a kaçtır? 
AZ gı g2 p-2 p-3 
3 2 3 2 
Yukarıdaki analitik düzlemde O, merkezli çember A 
noktasında O merkezli çembere, B noktasında X-7 
doğrusuna, C noktasında Ox eksenine teğettir. 
, 
i O merkezli çemberin denklemi x2 - y? - 4 oldu- 
li . . pa > 
ğuna göre, O, merkezli çemberin denklemi aşağı- 30. Analitik düzlemde x - 8 doğrusuna uzaklığı, 
dakilerden hangisidir? F(2, 0) noktasına uzaklığının iki katı olan noktaların 
i geometrik yeninin denklemi aşağıdakilerden han- 
A) &-3)? 4 Y-4) - 16 gisidir? 
B) (x-4)7 4 (y—3)” -9 > 
2 2. YE iş Be 
C) «-4)” # (y—2) -16 16 12 12 16 
D) -5)7 * y-9) 9 - 
2 o NE SP ye V. 
E X-3)(2 4 (y-3)7 9 6 8 16 12 
2 2 
yp Y 4 
8 4 
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e 


MATEMATİK SINAVI 
GEOMETRİ TESTİ 


Bu testte 30 soru vardır. 


Bu testin cevaplama süresi 45 dakikadır. 


D ABCD bir içbükey 3. A 

dörtgen 

(AEJ 1 (BCJ 

JAB| - Jap) 

BE| - JEc) 
Eş 

m(ADGC) — 309 
ŞE o 

m(BCD) — 80 B 5 D 6 G 
Pam 

m(BAE) —a 


ABC bir üçgen 
N (AD| - JAG|J, |JBD| -5cm, |DC| 6cm 
Yukarıdaki verilere göre, & kaç derecedir? 
Cem Pam 
Yukarıdaki şekilde m(DAC) - 2.(BAD) olduğuna 


dü vü göre, Alan(ABC) kaç cm? dir? 


C)50 O D)SS E) 60 


A) 18 B) 24 C) 28 D) 33 E) 38 
A ABC bir ikizkenar 4. A ABC bir dik üçgen 
dik üçgen © (ABI 1 (AC) 
(ABI 1 (BCJ M(ÂBİ) — 559 
— JAB|-JEcİ MAĞ) - 
lacı — 4v2 cm 
IDC| sicm 
B e JAD| -x 


Yukarıdaki şekilde G, kenarortayların kesim nok- 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? MALŞİdUğunA göre, G kaç derecedir? 


A) 5 B) 4 Gc) 3v2 D) 2v3 E) 2v2 A) 27,5 B) 30 C)35 D) 37,5 E) 40 
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A ABC bir üçgen 8. Dp E Cc ABCD bir kare 
(AF N ECİ 1D) m(ÂFB) — 759 
E |FC| <8 cm IDE| < |BF| 
JED| -9cm *  JAE| -4v2cm 
& IDC| > 10 cm |GF| > x 
B F 8 G ii gile | 
Yukarıdaki şekilde D noktası ABC üçgeninin diklik A B 


merkezi olduğuna göre, x kaç cm dir? 
Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 


G0) 14 


D)15 Oo E)16 


A)4 B) 3v2 C) 25 D) 5 E) v2 


ABC bir üçgen 


(DHI 1 (BGJ 
IBH| < |HG| 
JAD| 3cm 
(BD| -6cm 
JAC| 7cm 


B H C 
Yukarıdaki verilere göre, |BC| kaç cm dir? 


A)8 B) 4v5 c)9 D) 12 E) 15 


Yukarıdaki şekilde ABCD dikdörtgeni birim karelere 
bölünmüştür. 


Buna göre, m(OGH) kaç derecedir? 


A) 15 B) 30 C) 45 D) 50 E) 60 
ABCD bir paralelkenar, (DFJ ve (CEJ açıortay 
(AB| 7cm, |FBJ - 4cm, Alan(CEB) — 21 cm? 
Yukarıdaki verilere göre, Alan(ABCD) kaç cm? 
dir? 
A) 44 B) 55 G) 60 D) 63 E) 66 
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ey 


ABCD bir ikizkenar 13. 
yamuk 


IDGI / (ABI 
(EGJ 1 ADI 
(EF) 1 (BC) va 
m(BCD) — 1209 a o 
|AD| (BC) 
JAE| -8cm 
JEB| 6cm 


D JABJ, O merkezli yarım 
SK çemberin çapı 
eN e LEG WBJ 


Pa 
g MDAB) 45 
la, 
m(ADE) —- a 


Yukarıdaki verilere göre, o kaç derecedir? 


A)90 B)100 C)105 D)110  E)120 
Yukarıdaki verilere göre, |CF| — |DG| farkı kaç cm > 


dir? 


A)5 B) 4 c)3 D)2 E)1 


11. D Cc ABCD bir yamuk 
IDGJ / (ABI 
IDEJ / ICF) 


IDC) — JAE|J < 


A E F B 


Pan > Alan(CFB 
Yukarıdaki verilere gör e AEP E ? 
göre Alan(ABCD) oranı kaçtır? 


1 
A) — 
da 


1 
B) - 
3 


1 2 3 
C) — D) Z EZ 
> 5 ) 5 


B ve C teğet noktaları, 


(BHJ 1 JAC 
m(BAĞ) — 609, |DH| 2cm 


Yukarıdaki verilere göre, çemberin yarıçapı kaç cm 
; dir? 7 
ABCD bir dörtgen 


(ABI 1 (BC) A2 B)3 C)4 
m(ÂDÜ) — 1509 

JAD| s |JABJ 4cm 

IBC| 6cm 

İDC| —x 


D) 3v8 E) 43 


B 6 Cc 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 


A) v8 B) 2v3 C)4 D) 3vy2 E)5 


GEOMETRİ 33 LYS DENEME SETİ 


CC 
2 


15 G 17. (ABJ, O merkezli 


F yarım çemberin 
çapı 
(DB| / CF 
JAE| — JEG| 
JAO| 3cm 


ağ Yukarıdaki verilere göre, ,ac | kaç cm dir? 
ABG bir üçgen, M(ACB) - 459 


|BC| <4vV2cm, |OB| x3cm, JAD| <x As B2E g2 D5 B3â 
Yukarıdaki şekilde |ACJ, O merkezli çembere D 
noktasında teğet olduğuna göre, x kaç cm dir? 
Asd BAB G3 Ds Ey 
18. D Exc ABCD bir dikdörtgen 
(AGIJ, O merkezli ya- 
rım çemberin çapı 
(OF) n (BDİ < (EŞ 
JBE| 4cm 
İDE| 6cm 
di o G B JFcj-x 


Yukarıdaki şekilde (BDJ, E noktasında yarım çem- 


28 |O,Aİ <4 em bere teğet olduğuna göre, x kaç cm dir? 
|0,B| <3 cm 
1 2 3 
e B)— (0) D) — E)2 
A) > ) 3 ) 15 ) 
Yukarıdaki şekilde düz bir zemine A ve B noktaların- 
dan sabitlenmiş O, ve O, merkezli birbirine G nokta- 
sında dıştan teğet çember şeklinde demir halkalar ve- 
rilmiştir. 
le N 19. O, yarım çemberin 
Buna göre, O, merkezli halkanın üzerinde düşme- c D Be $ 
den durabilecek en büyük halkanın yarıçapı kaç 
cm dir? (CHİ 1 JABJ 
IGE| — |GFJ 
A) 5 B) 6 o) 7 D)8 E) 9 
JAD| — JBGC| 


A H (0) B 
<< - 
Yukarıdaki verilere göre, m(DAB) kaç derecedir? 


A) 30 B) 35 C) 45 D) 60 E) 75 
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e eme mende nay 


İNAL LAN A7 AJAN alama Ml Ra DE MMAMLI 


21. 


ABCDEF bir 
düzgün altıgen 
A, B, K doğrusal 
(BK| <3cm 


Yukarıdaki şekilde DR, A merkezli çember yayı ol- 
duğuna göre, taralı bölgelerin alanları toplamı kaç 
cm? dir? 

A) 6vV3 *3n 


B) v3 C) 6x 


D)9n *3y8 E) 9r. 


O, ve O, dik koninin ve dik silindirin taban dairesinin 
merkezi 


A,F,E ve A, B, C noktaları doğrusal - 


Yukarıdaki şekilde dik silindirin hacmi dik koni- 
nin hacminin 24 katı olduğuna göre, silindirin ta- 
ban yarıçapı dik koninin taban yarıçapının kaç 
katıdır? 


A) v2 B)2 Cc) 3 D)4 E)5 


22. 
(ABCD, EFGİH) bir dikdörtgenler prizması 
K, L, M orta noktalar 
JAE| - 10cm, |HG| - 12cm, |BCJ < 6V3.cm 
Yukarıdaki verilere göre, |KL| * |ML|J toplamı kaç 
cm dir? 
A) 18 B) 24 C) 25 D) 27 E) 30 
23. A ABC bir üçgen 
> AD) ve JCDJ açıortay 
m(ÂBG)  60* 
JAD| 2/3 cm 
D IDC| 4cm 
(A 60 4 A 


B C 
Yukarıdaki verilere göre, AD.DC iç çarpımı kaçtır? 


A-2V8 B)-6 C)6 Da Es 
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24. U- EN 1) vektörüyle y ekseni arasındaki dar 
açının ölçüsü kaç derecedir? 
C) 30 D) 45 E) 60 


A) 15 B) 22,5 


25. Analitik düzlemde, 


XZ 4 y2 2x4 4y-1 0 
Ey iıxiy-4-0 


çemberlerinin kesim noktalarından geçen ve mer- 
kezi Oy ekseni üzerinde olan çemberin denklemi 
aşağıdakilerden hangisidir? 


A) ry24y-1-0 
B) Xx *y? 4 2y-3-0 
Ox 4y242y-4-0 
D)xXE 4y? 43y-3-0 
E)X *y? 43y-4-0 


26. Dış merkezliği z olan merkezil elipsin asal ekseni 


20 birimdir. 


Bu elipsin odakları Ox ekseni üzerinde olduğuna 
göre, denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 


27.. Analitik düzlemde verilen d ri t e —1 doğru- 
sunun x - -4 doğrusuna göre simetriği olan doğ- 


runun eğimi kaçtır? 


A) - B) -1 


ola 


o) -> DI E ni 


28. Analitik uzayda denklemi, 
XX 4y2 422-2y 44720 


olan kürenin yarıçapının uzunluğu kaç birimdir? 


A) 5 B)4 G3 De E)1 


29. Tabanı x-2y—z 4 7 - 0 düzlemi üzerinde ve te- 
pe noktası X—-2y-z 4 1 - 0 düzleminde olan 
düzgün dörtyüzlünün bir ayrıtı kaç birimdir? 

A) v6 GC) 23 


B)3 D) 4 


30. Analitik düzlemde, 3x2 - 2y? -54 hiperbolünün 
y - x doğrusuna göre simetriğinin denklemi aşağı- 


x2 Ni mi dakilerden hangisidir? 
A 1 1 Bö * 35 
A)—3x2 4 2y2 -54 B) 3x2 - 2y7 -54 
9 doo * 36 © 100 Oo 16 
C) 3y? — 2x2 -54 D) —3y? 4 2x7 -54 
RE Ne 
Eğ; * 3gp E) 3y? -2x2 -27 
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E) 3v2 


Kel LG SE BE MENE BİNİ 


year pyar e rm ye A 


m a ASİTE RR em MİR 


m mm 


B 


1. 


MATEMATİK SINAVI 
GEOMETRİ TESTİ 


Bu testte 30 soru vardır. 


2. Bu testin cevaplama süresi 45 dakikadır. 


ABC ve BED birer 3. A ABC bir üçgen 

eşkenar üçgen (BEJ / (DKI 

JEG|-3 cm IBD| > |DGJ 

IDC| <5cm JAEJ| - JEK| 
İBF| - 12cm 
JFE| <x 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 


Yukarıdaki verilere göre, |ED| kaç cm dir? Ay Bin G5 D) 6 28 
A)6 B)7 C)8 D) 9 E) 10 
ABC bir üçgen 4. A ABC bir üçgen 
Pam 
m(BCA) — 45“ G, kenarortayların 
GE JAB| — |BD| kesim noktası 
|AC| — &V2 cm A, G, D doğrusal 
İN |DG| <4cm | (GD| - 4cm 
D 4 C IDC| 5cm 
Yukarıdaki verilere göre, |BC|. kaç cm dir? li 
B D S5 (0G) ex 
A) 11 B) 12 C) 13 D) 14 E) 15 
Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 
A)3 B)5 Cc) y34 D) VAt E)8 
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5. ABC bir üçgen E ABCD ve BEFG 
JAB| — (AD| birer kare 
JED| < JEG| m(ABG) — 30* 
m(BAĞ) - 80» (AB| — |BE| 
Pİ 
miADE) <a JHC| < 1cm 
B D Cc 
Yukarıdaki verilere göre, o kaç derecedir? 
m0) EU O 85 di EN Yukarıdaki verilere göre, |AE| kaç cm dir? 
A) 2 B) 22 Cc) 3 D) 23 E)4 
6. A ABC bir eşkenar 
üçgen 
B Cc 
Yukarıdaki şekilde çevresi 54 m olan eşkenar üç- 
gen şeklindeki bahçenin etrafına 2 m aralıklarla en 
fazla kaç tane ağaç dikilebilir? 
A) 24 B) 25 C) 26 D) 27 E) 28 
A F B 
ABCD bir dik yamuk, (ABI 1 (ADI, (BC) 1 (CEJ 
(DCI LJADI, (CBİ YERİ, |DC| 3cm 
il IDE| 4cm, JEF| 10cm, |CB| —Xx 
7. ABCD bir 
lelkenar, il 
e Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 
DAE eşkenar 
üçgen A5 Be GL .p$ E20 
(ED) 1 (ECİ 3 
İDE| <-6cm 
A B JEC| x 43 cm 
Yukarıdaki verilere göre, Alan(AEB) kaç cm? dir? 
12 13 o 14 
2 58 B) vw ) 
D) 3v8 E) 4y3 
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11. 


12. 


10 


c ABCD bir dikdörtgen 
Pam Pm 
m(EAD) - m(EBA) 


JEF| — 2JBF| 
İDE| 4cm 
A : B |EC| 9cm 


Yukarıdaki verilere göre, Alan(EAF) kaç cm? dir? 


A) 24 B) 26 


C) 28 


D) 30 E) 32 


ABCD bir dörtgen 
(CDİ 1 (CBJ 
m(ÂBİ) - 60* 
m(ÂDE) — 150* 


(BC| 5cm 
İDCJ - 2/8 cm 
JADJ —x 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 


p (PB| ve (PDJ birer kiriş 
/PAJ -6cm 
IPC| <8cm 
|CD| 4cm 
|AB| <x 
B 
D 


Yukarıdaki şekilde O, ve O, merkezli çemberler P 
noktasında birbirine içten teğet olduğuna göre, Xx 
kaç cm dir? 


A) 6 B) 5 0) 4 D)3 E)2 


E 
A)2 B) 22 c3 D) 23 E) 4 
10 
Eİ 
A m 
Ne c 
ABC bir üçgen, (DEJ 1 (BDJ, JAE| -2cm 
JED| <6cm, |BD| 7cm, |EG| - 10cm 
IEF ve (ED, Yuk ELLEN > 
yaln kalialanna ee A,B,D, E noktaları çember üze- 
çamlar rinde olduğuna göre, |BC| kaç cm dir? 
m(ECA) — 70* Mw 
m(AGb) - 65 ) ) 15 C) 16 D) 20 E) 24 
Ne 
m(FED) <a 
m(FAB) - B 
Yukarıdaki verilere göre, & * B toplamı kaç dere- 
cedir? 
A) 80 B)90 (OC)100 D) 110 E) 120 
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AB /(DE 

ai 
m(ADE) — 60* 
İCD| — v3 cm 


15. A B 
4 


Yukarıdaki şekilde AB ve (DE, A ve E noktalarında 
çembere teğet olduğuna göre, çemberin yarıçapı 
kaç cm dir? 


A)3 B23 Ca Day? E) 3v3 


16. 
VİS 


T, teğet noktası, (BAJ 1 (CT 
JAC| <3M5 cm, JTAJ < Sem, JAB| —x 


Yukarıdaki şekilde verilen çemberler B noktasında 


teğet olduğuna göre, x kaç cm dir? 


A)3 B) V15 6) 4 


17. Birbirine teğet olan O, ve O, merkezli çemberlerin 
merkezleri arası uzaklık 18 cm dir. 


O, merkezli çemberin yarıçapı 6 cm olduğuna göre, 
O, merkezli çemberin yarıçapının alabileceği 
değerler toplamı kaç cm dir? 


A) 12 B18 C24  D36 E) 48 


ABCE bir dörtgen 
O, yarım dairenin 
merkezi 

A, B, D teğet 
değme noktaları 
BC| 2cm 
JAE| 6cm 


Yukarıdaki verilere göre, taralı bölgelerin alanları 
toplamı kaç cm? dir? 


A)8 B) 10 Cc) 6v3 D) 12 E) 8vV3 


19. O, (ABI çaplı yarım 
çemberin merkezi 
(ADI ve (BC) kiriş 
TOFJ 1 JBGJ 

7 le? 
m(EOF) — 1309 
JAE| < JEDİ 


Yukarıdaki verilere göre, m(CD) kaç derecedir? 


A) 100 B) 80 C) 75 D) 70 E) 65 


GEOMETRİ 
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MAKE LİN DAMAK DR am ya a m 


21. 


ai 
gi 
Tİ 
il 
10 


22. Yüzey alanları 100x cm? olan bir küre, ortadan 


ikiye bölündüğünde oluşan yarım kürelerin alanları 
toplamı kaç 7 cm? olur? 


A) 125 B) 136 C) 144 D) 150 E) 180 


(P, ABCD) bir düzgün kare piramit, |PC| — 10 cm 
Yukarıdaki şekilde piramidin yanal ayrıtları taban 
düzlemiyle 309 lik açı yaptığına göre, piramidin 


hacmi kaç cm3 tür? 


A)125 oOB)200 C)250 D)300 E)350 


23. Analitik düzlemde 
Uus(<2,1) ve v-(X-1,2x43) 


vektörleri lineer bağımlı olduğuna göre, x kaçtır? 


A)-2 B)-1 c) 0 D)1 E)2 


(ABCD, EFGH) bir dikdörtgenler prizması 
|HKJ — |KGJ — |GG)J — JFG| 


NN z |EK| 
Yukarıdaki verilere göre, IKBİ oranı kaçtır? 24. Analitik düzlemde, doğrultman doğrusu y -a olan 


a Nİ Na ei ve A(4, 7 ala geçen merkezil parabolün 
A)1 B) gü 6) 3 D) 5 E) 5 denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 
A) y? - 16x B) y? --2x 
Ox —2 D)xX -4y 
E)x?--4y 
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25. Analitik düzlemde (x-3)2 4 (y—4)2 - 36 çembe- 28. (ABCD, EFGH) bir 
rine içten teğet olan merkezil çemberin denklemi dikdörtgenler prizması 
aşağıdakilerden hangisidir? AC1,3,4) 

> Si B(-3, 1, 2) 
*y1 B)xX *y“-2 
AP #y5 JE ty Gü Bi 
OE Ky2 4 D) 2 4 y? -9 H.Y, 2) 
E) Xİ #y” - 16 
JE Ky R3 te yukarıdaki verilenlere göre, xX*ytz topla- 
mı kaçtır? 
A) -1 B)5 C)7 D) 11 E) 13 


26. Analitik düzlemde, 


2 v2 6x4 8y 4 10-0 

29. Analitik uzayda A(2, 0, k) noktasından geçen 
N- (3,t,— 1) vektörüne dik olan düzlemin denk- 
lemi 3x * 2y—z - O olduğunagöre, k-t topla- 


denklemiyle verilen çemberin Oy eksenine göre si- 
metriğinin denklemi; 


mı kaçtır? 
iy sAxsBy*tC-0 
A) 10 B) 9 c)8 D)7 E)6 
olduğuna göre, A—-B-4 C toplamı kaçtır? 
A) 24 B) 12 GC) 10 D)8 E)6 
30. A ABC bir dik üçgen 
(ABI 1 JBCJ 
JAB| — |DG| 
” 10 
İBD| -2cm 
JACJ| < 10cm 
27. Analitik düzlemde, 4x * Sy? - 72 elipsinin A(3,2) Ee, 
Cc 


noktasından çizilen teğetin eğimi kaçtır? 
N Yukarıdaki verilere göre, AĞ.CD skaler çarpımı 
A-Z B)-1 G)- 2 Dı BE kaçtır? 


A) 60 B) 48 C) 36 D) —- 48 E) -60 
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MATEMATİK SINAVI 
GEOMETRİ TESTİ 


1. Bu testte 30 soru vardır. 


2. Bu testin cevaplama süresi 45 dakikadır. 


(AB) 1 (BCJ 
(DCJ 1 (BCJ 
(AEJ 1 (DEJ 
m(EAB) — 459 
(BC| - 12cm 


A B 


Yukarıdaki verilere göre, |AE| -- |DE| toplamı kaç 
cm dir? 


A) 8y2 B) 9y2 Cc) 9 D) 12v2 E) 12 


A ABC bir 
N E, B, GC doğrusal 
. JABI < JAC| 
(EB| — |BD| 
m(BED) — 40* 
m(BAĞ) <a 


O 


E B GC 
Yukarıdaki verilere göre, o kaç derecedir? 


A) 10 B) 20 C) 25 D) 30 E) 35 


A ABC bir üçgen 
TADI açıortay 
k N IBD| - 1cm 
IDC| <p 
JAB| <k 
B 1 D p gi İyi 


Yukarıdaki verilere göre, x in p ve k cinsinden 
değeri aşağıdakilerden hangisidir? 


A)pik B)p-k c) 2 D)pk E)pks1 


A (ABI 1 (BC) 
a (AEJ 1 JEBİ 
ŞE 
(EB) L (DOJ 
N (AB - |BG| 
20 
|AE| - 12cm 
izi e 
B > |DG| > 20 cm 
JED| —x 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 


A) 6 B)8 C) 10 D) 11 E) 12 


GEOMETRİ 
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K (ok 1 JOL 8. ABCDEF bir 
Cc |OAJ-JAB|(BG| düzgün altıgen 
(0D|—|DE|JEF| TACI, (CE, TBFJ ve 
b (FDI köşegen 
A “ Jai -4/Bcm 
(0) D E İN 


Yukarıdaki şekilde, |AF| - 2|CD| olduğuna göre, 


in al Yukarıdaki verilere göre, Alan(FGCH) kaç cm? dir? 
10 
A22 B3 OZ DA BA? A)168 Bp C32 D38 E48 
E ABC bir üçgen 
A ACI dış açıortay 
JAD| <4cm 
> JAB| 5cm 
4 
D Gc ABCD bir kare 
8 DP © Zİ mfö < m) 


Yukarıdaki verilere göre, MU oranı kaçtır? (CF| — 5v2 cm 
Ain) JAE| - V2 cm 
A2 B)3 o) > D)4 E)5 
E 
| 
An <E B 
Yukarıdaki verilere göre, Alan(AFCE) kaç cm? dir? 
A)8 B) 10 Gc) 8y2 D) 15 E) 20 
D 12 c ABCD bir dikdörtgen 
X DDFJ 4 (FE) 
X MADE) — md) 
ç İBE| 4cm 
IDC| < i2Zcm 
4 |CEJ —x 
© 
A F B 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 


yi Be o 2 D) E)5 
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10. D 5s G ABCD bir yamuk 
AS IDEJ açıortay 
JAEJ 1 JEDİ 
(DGJ / TABİ 
IDEJ / (CBI 
IDC| 5cm 
IDE| 6cm 
A BİAE| 8cm 


Yukarıdaki verilere göre, Alan(ABCD) kaç cm? dir? 


A) 48 B) 54 C) 60 D) 72 E) 96 


11. p ç OABCD bir kare 
/AB| <3vV38 cm 


A 33 B 


Yukarıdaki şekilde bir ucu karenin A köşesine sa- 
bitlenmiş 6 cm uzunluğunda bir ipin, bu kare 
içinde ulaşabileceği bölgenin alanı kaç cm? dir? 


12. 


D E 5 G 
6 
5 E 
A HB 


ABCD bir paralelkenar, JAEJ açıortay, |EH| 1 (ABJ 
|EC| <5cm, JEH| < 4cm, |BCJ -6cm 


Yukarıdaki verilere göre, Alan(ABCD) kaç cm? dir? 


A) 28 B) 30 Cc) 36 D) 40 E) 44 


O Cc 5 


(BD), O merkezli çembere B noktasında teğet 
BOD bir üçgen, m(AOb) — 409, |ABÜJ — |BDJ| 


Yukarıdaki verilere göre, taralı bölgenin alanı kaç 
cm? dir? 


A) 3r B) 6n— 12 C) 4n 
A) 97 B) 9vV3 * 3x C) 6v3 *- 6x D) 87 - 18 E) 6x 
D) 12/3 E) 27-3n 
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15. 


16. 


O, yarım çemberin 
merkezi 

C, teğet değme 
noktası 

(ADI L (DG 

İCE| 4cm 
|CD| sx 


O, yarım çemberin merkezi 
m(ÂBE) — 50, m(EDA) - 209 


A (0) B 


Yukarıdaki şekilde |JAE| — |EF| - 2cm olduğuna 


göre, x kaç cm dir? Yukarıdaki verilere göre, m(AB) kaç derecedir? 


A)2 B) VW Cc) v6 D) 22 E) 28 A) 50 B) 55 G) 60 D) 65 E) 70 

ig, 
o ADB, O merkezli 18. O, yarım çem- 

çember yayı berin merkezi 
C ve D teğet değ- AOCD para- 
me noktaları lelkenar 
m(AOB) 120 D, teğet değme 
|AB| - 12/3 cm MOKLASI 


İDC| 6cm 


Yukarıdaki verilere göre, O, merkezli dairenin ala- 


Gi z Yukarıdaki verilere göre, taralı bölgelerin alanları 
nının en büyük değeri kaç em? dir? 


toplamı kaç cm? dir? 


Adr Börz Os Dir Ein A)9n-6 O(B)18 C)6r D)6x46 E)24 
A ABC bir dik üçgen 19. C (ABI, yarım çem- 
: , B merkezli çeyrek berin çapı 
Dp çember JAC) ye o İDEJ 1 fACJ 
ii D noktasında teğet İDE| — JEB| 
IDC| - 16cm n —4— |AD| > 6cm 
: |FC| -8.cm IDC| 3cm 
B F 8 Cc 


JAE| —x 
Yukarıdaki verilere göre, yarım çemberin yarıçapı 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? kaç cm dir? 
A)2 B) 3 6)4 D)S E) 6 A)28 B3E 25 Ds 38 
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O, yarım çemberin merkezi 
m(ÂCB) - 20*, JABJJAE| 


Yukarıdaki çemberler E ve D noktalarında kesişti- 
Pam 
ğine göre, m(AFE) kaç derecedir? 


A)100 o B)110  C)120 D)180  E)140 
G JEAJ <- YEcm 
IBGCJ 4cm 
|(AB| 8cm 
Ke (HGİJ 


- Şekildeki (ABCD, EFGH) dikdörtgenler prizmasında L 
ve M noktaları bulundukları ayrıtların orta noktalarıdır. 


Buna göre, Alan(KLM) kaç cm? dir? 


A) 12 B) 14 C) 16 D) 18 E) 26 


22. Analitik düzlemde y - -x doğrusu üzerinde bulu- 
© nan, A(-3, 1) ve B(-1, 5) noktalarına eşit uzaklıkta 
olan noktanın apsisi kaçtır? 


pik. iğ. CE 


A) -4 
2 2 


24. 


(T, ABCD) bir kare dik piramit 
JAE| <JETJ, JAB| <6cm 


Yukarıdaki şekilde kare piramidin içerisine tabanları 
çakışık olacak şekilde küp yerleştirilmiştir. 


Buna göre, piramidin hacmi kaç cm tür? 


A)72 o B)81 C)96 D)108  E)144 


Analitik uzayda, 


E,14X12y-2217-0 
EÇŞXt2y12-5-0 


düzlemleri veriliyor. 


Buna göre, E, ve E, düzlemleri arasındaki dar 
ölçek açı kaç derecedir? 


A) 15 B) 30 C) 45 D) 60 E) 75 
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hn e e 


25. Analitik düzlemde, doğrultman doğrusu Xx--3 
olan merkezil parabolün y - x doğrusuna göre 
simetriği A(6, k) noktasından geçtiğine göre, k 


kaçtır? 
A)1 B)2 0)3 D) 4 E)6 
26. p ç ABCD bir dikdörtgen 
JAFJ — |BFJ 
|BE| — |CE| 
E 
A dini F B 


Yukarıdaki şekilde DE.FD—--50 olduğuna göre, 
ABCD dikdörtgeninin bir köşegeni kaç birimdir? 


A) 10 B)8 C) 5vy5 D) 6 E)5 


27. Analitik düzlemde koordinat eksenlerine paralel ve 


x * a z 1 elipsine teğet olan doğruların ara- 


sında kalan bölgenin alanı kaç birimkaredir? 


A) 6 B) 12 C) 18 D) 24 E) 36 


28. Analitik düzlemde, 
2 4y244X-6y41-0 


çemberinin merkezine 5 birim uzaklıktaki nokta- 
ların geometrik yerinin denklemi aşağıdakilerden 
hangisidir? 


A) y-3)2-5 
B) («427 4 (y-3)2 -25 
O) x4:2)2 4 y-3)2 -9 
DAM 4y42)2-5 
E«-424-4W46)2-25 


Analitik düzlemde, (x—2)2 $ (y * 3)2 - 64 çem- 
berinin orijine göre simetriği aşağıdakilerden 
hangisidir? 


A2 y—-3)2 64 
B(X12)24(y43)2-64 
Oxr3) 4-2)? 64 
D) (4-22 4 (v3)? — 16 
E)X-07 4 (ye 10)2 32 


30. Analitik düzlemde merkezi M(1, 2, 1) olan ve 


5Xtytzt1-0 düzlemine teğet kürenin hac- 
mi kaç 7 birimküptür? 


A) 5 B) 3v3 Cc) 42 D) 6 E) 4v3 
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MATEMATİK SINAVI 
GEOMETRİ TESTİ 


1. Bu testte 30 soru vardır. 


2. Bu testin cevaplama süresi 45 dakikadır. 


A) 60 


B) 75 


C)90 D) 105 


ABC bir üçgen 
(BDJ 1 (BCJ 
(BDJ 1 (DEJ 
JAE| < JECİ 
(BD| -4cm 
(BC| 6cm 


Yukarıdaki verilere göre, Alan(ABC) kaç cm? dir? 


A) 10 B) 12 C) 16 D) 20 


VA ABC bir üçgen 3. A ABC bir eşkenar 
> M(FAĞ) — m(BBE) üçgen 
5 m(ABb) Ni m(AGb) D ICHİ açıortay 
> ig (DK) / TACI 
m(BDÖ) —& H E (KEJ / TABJ 
IKFJ // (BC) 
WA A IFK| <2 cm 
B € |EK| - 5cm 
JCH| > 5V3 cm 
Yukarıdaki verilere göre, & kaç derecedir? B E C JDbKjx 


E) 120 Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 
A) V6 B)3 Cc) 2v3 D) 4 E) 3v2 
4 A ABC bir üçgen 
A, G, D doğrusal 
F (ABI / IDEJ / (GFJ| 
JAF| — (FEJ — |ECİ| 
B D (0) 


Yukarıdaki şekilde Alan(ABC) — 36 cm? olduğuna 
göre, Alan(DEFG) kaç cm? dir? 


A)4 B) 6 Cc) 8 D) 9 E) 10 


E) 24 
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B xk4 C 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 


ABC bir üçgen 8. Eg ABCD bir kare 
IBDJ açıortay ED) < JEBİ 

- JAD| <6cm IDC| - 6v/Zcm 
IDC| 8 cm D ICE| - 10cm 
JBG| - Xx *4)cm 
JAB| —x 


A B 
A) 9 B) 10 C) 11 D) 12 E) 15 : ç 5 
; Yukarıdaki verilere göre, Alan(EDCB) kaç cm“ dir? 
A)30 B)30VE C)JGo D)6v2 E)120 
A ABC bir eşkenar ABCD bir dikdörtgen 
üçgen 


(BD) kenarortay 


m(ACE) — 159 


(BE| <x 


(ADJ - |DGJ 
e |CE| — 4/2 cm 


B C 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 


A) 6 B) 4/8 C) 3v6 D)8 E) 


A ABCD bir dörtgen 


9. D 2 E Cc 
Dy TAEJ N IBDJ — (FJ 
IBC| — |EG| 
6 İDE| 2cm 
JAD| <6cm 
IBF| —x 
A B 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 


A) 5 B) 6 C)7 D)8 E) 9 
62 


10. ABCD bir 
(ABJ 1 (BC) paralelkenar 
Pi 
M(ADC) — 1359 3JAB| — 4JAD)| 
AD| - |BC| < 7cm Alan(ABE) 2S 
i ü DC| - 2/2 cm 
sk elime Alan(DAF) -3$ 
2v2 - 
JAB : - Alan(AECF)-3S 
B 7 C 
Yukarıdaki verilere göre, oranı kaçtır? 
Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 5 3 4 
A)2 B)— o— D) — E)1 
3 2 3 
A)3 B)4 0) 5 D) 6 E)7 
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(ABI 1 (BC 
(CDI 1 (BGJ 
(CEJ 1 (BFJ 
F JAF| — |FD| 
& IFE| -2cm 
JEB| 4cm 


Ri 
A B 


Yukarıdaki verilere göre, Alan(ABCD) kaç cm? dir? 


A)16 Bji28 C24 Day E32 


12. D Cc ABCD dikdörigeni on- 
beş eş birim kareye 
bölünmüştür 


A B 


Yukarıdaki şekilde E noktası birim karenin köşesi 
Alan(AEB) 


olduğuna göre, 
Alan(DEA) 


oranı kaçtır? 


1 1 2 4 5 
A) — B) — Cc) — D) — E)— 
15 5 )5 IŞ ür 


13. A JACJ - |DEJ 
Pi 
m(ACB) — 30” 
: a 
36 MÂBÜ) 409 
—— 
m(BED) — 60* 
Pit 
m(GBE) — a 


Yukarıdaki verilere göre, « kaç derecedir? 


A)5 B) 10 C) 15 D) 20 E) 25 


ABCD bir dik yamuk 14. 


o B re 


IDCI, D noktasında O merkezli çeyrek daireye teğet 
O, B, C doğrusal, |DC| -2xcm, JAO| -2cm 


Yukarıdaki şekilde S, ve S, bulundukları bölgelerin 
alanları olduğuna göre, S, — S, farkı kaç cm? dir? 


TL r 21 


B 9 D 15 Cc 


ABC bir dik üçgen, (o (DCJ, yarım çemberin çapı 
(ABI 1 (BCJ, JAE| < JECİ, |BD| <-9cm 
IDC| 15cm, JAB| —x 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 


A) 12 B) 14 C) 15 D) 16 E) 18 
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17. 


A (API n IBPJ > (P) 18. 
|PC| 1cm 
İPD| —2cm 
D |IDA| 8cm 
2 İCB| —x 
z CIP 


IDA ve (DC, A ve C noktalarında çembere teğet 
Pam 
M(BCA) — 75*, m(ADO) - 60 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 


i E)6 
A) 10 B) 9 Cc)8 D)7 ) JAD| - 6cm, |BCJ —x 
Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 
A)3 B) 2v3 Co) 4 D)3v2 E) 2v6 
D F Xx K G A fAGI ve (BD 
ih çemberin kirişleri 
amı vam 
B (BC| — |CD| 
JEC| 4cm 
JAB| -Scm 
A 10 E 35 B |AE| - 6cm 
Gc JAD| —x 


ABCD bir dikdörtgen, KB, A merkezli çember yayı 
JEB| 3cm,  JAE| 10cm, |FK| <x D 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 
Yukarıdaki şekilde (DCJ, F noktasında JAEJ çaplı 


yarım çembere teğet olduğuna göre, x kaç cm dir? A) 10 B) 6 Zİ o 5 & D) 12 E) 13 
11 N 13 
A) 5 B) 2 6)6 D) > E)7 p 
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20. O merkezli bir çemberin dışındaki bir A noktasından 


21. 


geçen bir d doğrusu, bu çemberi B ve C noktala- 
rında kesmektedir. 


JAB| 6cm, |BC| — 18 cm ve O noktasının d doğ- 
rusuna uzaklığı 8 cm olduğuna göre, O noktasının 


A noktasına uzaklığı kaç cm dir? 


A) 10 B) 13 C) 15 D) 17 E) 20 


JAD| 9cm, 


JAE| - 5cm 


Şekil-l de içinde 9 cm yüksekliğinde su bulunan silin- 


dir kap Şekil-i deki gibi yer düzlemiyle 60" eğildiğinde 
suyun yüzeyi E ve F noktalarına geliyor. 


Buna göre, E ve F noktaları arasındaki uzaklık kaç 
cm dir? 


A) 16 B) 14 Cc) 83 D) 12 E)8 


22. 


24. 


A 


ABCDE, Rİ te bir 
düzgün beşgen 


|CFJ > JFD| 
İDE| < 14cm 
IKD| - 25 cm 


C F 


Yukarıdaki şekilde (KAJ, ABCDE düzgün beşgenin 
bulunduğu düzleme dik olduğuna göre, Alan(KFD) 
kaç cm? dir? 


A) 63 B) 70 C) 75 D) 80 E) 84 


Analitik düzlemde A(2, 4) noktasıdan geçen bir- 
doğru, x2 4 y? -2x -6y—12-0 çemberine Bnok- 
tasında teğettir. 


Buna göre, |AB| kaç birimdir? 


Y)S2 BAB G6 Da EM 


2 
Analitik düzl EN 
iti zlemde 635 * 200 


odakları arasındaki uzaklık kaç birimdir? 


zi elipsinin 


A) 30 B) 34 C) 40 D) 48 E) 50 
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25. Analitik uzayda, A(2, 3, a) ve B(-1, b, 1) noktaları ile 


Ğ — (4,3, -3) vektörü veriliyor. 
CAK k.B olduğuna göre, a * b toplamı kaçtır? 


A) -2 B) -1 C)1 D)2 E)3 


26. Analitik düzlemde Xx” 4 y?—-4x44y-5-0 çem- 
berinin P(2, 1) noktasından geçen en kısa kirişi 
kaç birimdir? 


A)3 B)4 Cc) 3v2 D) 6 E) 8 


27. Analitik düzlemde y” — 8x parabolünün doğrultman 
doğrusu, 4x2 4 9y? — 52 elipsini A ve B noktalarında 
kesmektedir. 


Buna göre, |AB| kaç birimdir? 


A)2 B) 2v3 Cc 4 D) 6 E) 4v8 


GEOMETRİ 


28. 


30. 


A ABC bir ikizkenar 
üçgen 
JAB| — J|AC| 
IBD| 5cm 
|DG| - 18 cm 


B 5 D 13 Cc 


Yukarıdaki verilere göre, AD.CD iç çarpımının 


sonucu kaçtır? 


A)-52 oB)-36 C20 D36 E)52 


Analitik düzlemde, y - mx — 22 doğrusu, 
x2 - 2y? - 16 hiperbolüne teğet olduğuna göre, 
m nin alabileceği değerlerin çarpımı kaçtır? 


A)2 B) 1 Cc) 0 D) -1 E)-2 


X z-1 
Analitik uzayda — — 
a m 


4x*3y1-mz-6-0 düzlemine paralel olduğu- 


, yz 1 doğrusu 


na göre, m kaçtır? 


A) -10 B) 4 Cc) 2.5 D)5 E) 10 
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Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 


G, ABC dik üçgeninin 4. 
kenarortaylarının kesim 


Yukarıdaki verilere göre, EDE oranı kaçtır? 


MATEMATİK SINAVI 
GEOMETRİ TESTİ 


Bu testte 30 soru vardır. 


2. Bu testin cevaplama süresi 45 dakikadır. 


ABC bir üçgen 3. A ABC bir eşkenar üçgen 
(BFJ m IDC) < £E) (BD| -2cm 
LAFI < |FGJ |(DG| <4cm 
(BEJ — JEF| 
JAD| —x 

(BD| 2cm N 
|AD| —x 

B 2 D 4 (0 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 


D)5 E) 6 A3 BA? CVY8O Da 6 


noktası 

(AB) 1 (BG) 
IGDI // (BC) 
m(BCA) — 45» 


B E Gc 
ABC bir üçgen, |BE| — |EC)| 

e Pm 
M(BAĞ) - 40, m(BDE) < e 


D) v2 E) 1 
) ) Yukarıdaki şekilde |BD| - |AD|J - |AC| olduğuna 


göre, « kaç derecedir? 


A) 20 B) 25 Gc) 30 D) 35 E) 40 
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ABC bir üçgen olmak üzere, m(BAĞ) - 50'dir. 

Bu üçgenin kenarlarının orta dikme doğrularının 
Pm 

kesim noktası E olduğuna göre, m(BEC) kaç 


derecedir? 


A)SO0 B)75 G0 D)100 E) 130 


A ABC bir üçgen 
JAB| 4cm 
4 8 
|(AC| -8cm 
B C 


Yukarıdaki verilere göre, ABC üçgeninin alanının 
alabileceği en büyük değere karşılık ABC üçgeni- 
nin çevrel çemberinin yarıçapı kaç cm dir? 


A)4 B) 265 G) 26 D8  EAV5S 


ABC bir üçgen 
2J|AC| — 5İDK| 
AB| — |BK| 
(DFJ < |Fcj 

B F G 


Yukarıdaki şekilde Alan(ABC) - 75 cm? olduğuna 
göre, Alan(DEK) kaç cm? dir? 


A) 12 B) 15 C) 20 D) 24 E) 30 


B D G 
ABC bir üçgen, |BD| - |CD|, JAE| -2Zcm 
İDE| -8cm, |BE| —x 


Dam Puma 
Yukarıdaki şekilde m(DAC) -< m(BED) — 60” oldu- 
ğuna göre, x kaç cm dir? 


A) 10 B) 9 Cc)8 D)7 E)5 
D ABCDE bir düzgün 

beşgen 
JAB| —x 

E € JAF| -y 
X2 4 y? - 48 cm? 

F 
A X B 


Pam am pi 
Yukarıdaki şekilde m(CAF) - m(FAB) olduğuna 
göre, |EF| kaç cm dir? 


A) 42 B) 6 Cc) 48 D)8 E) 6v2 


G ABCDbir 
paralelkenar 

“ B, K, E doğrusal 
(DF) 4 (BC 


IKB| <-2cm 
JAB| —x 


D 3 E 


A x B 


Yukarıdaki şekilde |DE| — IKEJ 3 cm olduğuna 
göre, x kaç cm dir? 


A) 6 B)7 Cc) 8 D) 9 E) 10 


GEOMETRİ 
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A 10 B 
15. 
ABCD bir dörtgen, (DCJ // JAEJ 


ADI LJABI, JADJ LIDEJ|, JAD| — |CEJ 
İDE| 6cm, |JAB| — 10cm 
Yukarıdaki verilere göre, Alan(ABED) kaç cm? dir? 


A) 15 B) 20 C) 24 D) 30 E) 36 


11. ABC bir üçgen 13. 
LAB| - |BE| 
JEC| 3cm 
JAD| 4cm 
İDC| <5cm 
Yukarıdaki verilere göre, çemberin yarıçapı kaç cm 
dir? 
A2 BelMo os5 Das EsY0 
14. 
12. C 


o 


G ABCD bir dikdörtgen 
E (AEJ 1 (BEJ 
|(AE| -i2cm 
JADİ-|DE| 10 cm 


10 


> 
w 


Yukarıdaki verilere göre, Alan(ABCD) kaç cm? dir? 


A)120 B)1380 C)150  D)180 E)200 


ç ABCD bir dikdörtgen 
İFGİ açıortay 
|CF| < |DEJ 

6 |İBG| s6cm 


Yukarıdaki şekilde Alan(EFCD) - 48 cm? olduğu- 
na göre, Çevre(ABCD) kaç cm dir? 


A) 24 B) 26 Cc) 28 D) 0 E) 32 


D Kk sc Oo ABCDbirkare 
(EB| — |DK| 
IKG| 5cm 
20 IFB| -8cm 
© JADJ 20cm 

8 

A E iğ B 


Yukarıdaki verilere göre, Çevre(AEFK) kaç cm dir? 


A) 40 B) 45 C) s0 D) 54 E) 60 
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17. 


A O, B 
Pam 
JAO,| - |DCJ, m(GAB) — 20" 
Yukarıdaki şekilde O, ve O, merkezli çemberler E 
Pm 
noktasında teğet olduğuna göre, m(CEB) kaç dere- 


cedir? 


A) 90 


B) 95 


C)100 oOD)105 o E)110 


(ABI, O merkezli 
yarım çemberin çapı 
ICHJ 1 (AB) 

m(ED) z m(ĞB) 


J 8cm 
A O 8H 9 B LOHI 


İHB| 9cm 


Yukarıdaki verilere göre, taralı bölgelerin alanları 
farkı kaç cm? dir? 


A) 36 B) 54 C) 18nx 


19. 


20. 


O, yarım çemberin merkezi, ABCD bir paralelkenar 
JAD| 15cm, |AE| - 20cm, |EC| —x 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 


A)9 B) 12 C) 15 D) 18 E) 20 


İDA ve (DC, A ve C noktalarında çembere teğet 
B, E, D doğrusal, |BC| — 18cm, |AB| — i2cm 
|AE| -6cm, |CE| —x 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 


A)8 B) 9 Cc) 10 D) 11 E) 12 


Düzlemde; doğrusal olmayan birbirinden farklı, değiş- 
ken A, B, C noktaları alınıyor. 


Bu noktalara eşit uzaklıkta bulunan D noktası, 
aşağıdakilerden hangisi olamaz? 


A) ABC üçgeninin çevrel çemberinin merkezi 
B) ACI doğru parçasını JAb| 1 oranında bölen 
iDGC| 2 
nokta 
C) ABC üçgeninin diklik merkezi 
D) ABC üçgeninin ağırlık merkezi 
E) ABC üçgeninin içteğet çemberinin merkezi 


GEOMETRİ 
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NİYE LAR DRL İİMLİİLİRİLİLLSİLİLLMİLLLİMMLLM 


22. 


(0D| < 15cm 
JAC|J — 123 cm 


Yukarıdaki şekilde köşeleri küre yüzeyinde olan bir ABC 
eşkenar üçgeni verilmiştir. 


Buna göre, küre merkezinin ABC üçgeninin kenar- 
ortaylarının kesim noktasına uzaklığı kaç cm dir? 
A) 5 


B) 6 c) 8 


D) 6v2 


E)9 


(ABCD, EFGH) bir dikdörtgenler prizması 
IKB| —2JFKJ 


Yukarıdaki verilere göre, 


l. (EK ile (GF kesişmezler. 

Il. ŞEK ile (BC bir noktada kesişir. 
IN. JEKN (AB — (P) > JAPJ -3İDGİJ dir. 
IV. m(HEK) - 909 dir. 


ifadelerinden hangileri doğrudur? 


A)iveli B) | ve ili GC) li ve IV 


D) Hil ve IV E)Lİİl ve IV 


GEOMETRİ 


23. 


24. 


25. 


H g (BCGF, ADHE) bir 
kare dik prizma 

3 |AB| -4cm 
(BL| <5cm 


Yukarıdaki şekilde |CK| - |GK| 3 cm olduğuna 
göre, (K, DLC) piramidinin hacmi kaç cm3 tür? 
A) 2 B)3 Cc) 4 


D) 6 E) 9 


AOB bir 

dik üçgen 
JAOJ 1 (AB| 
JACJ - 3/BC)| 
A(16, 8) 


Yukarıdaki dik koordinat sisteminde verilenlere 
göre, C noktasının koordinatları aşağıdakilerden 
hangisidir? 
A) (16, 2) 


B) (17,4) GC) (19, 2) 


D) (20, 1) E) (18,2) 


Analitik düzlemdeki T(a, b) noktası Il. bölgededir. 


T noktasının y - x doğrusuna göre simetriği olan 
nokta hangi bölgede olur? 
A) Orijin 


B) IV. Bölge C) ili. Bölge 


D) li. Bölge E) 1. Bölge 
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26. Analitik düzlemde, aralarında 60' lik açı bulunan Âve 
B vektörleri veriliyor. 


(Â| — 8 birim, |B|J — 6 birim olduğuna göre, AB.B 
skaler çarpımı kaçtır? 


A)-40 oOB)12 C24 D)40 E) 48 


27. Analitik düzlemde Â—(k,-1), B-(2,3) ve 
Ğ — (1, -2) vektörleri verilmiştir. 


AB LG olduğuna göre, k kaçtır? 


A) -6 B) -4 G2 D) 0 E)2 


28. Analitik düzlemde y-3 ve y --3 doğrularına 
teğet ve dış merkezliği 5 olan merkezil elipsin 


denklemi aşağıdakilerden hangisi olabilir? 


13 


29. Analitik uzaydaki A(0, 2, —3) ve B(2, -4, 1) noktaları 
için, (AB) doğru parçasının orta noktası C dir. 


Buna göre, C noktasından geçen ve AB doğrusuna 
dik olan düzlemin denklemi aşağıdakilerden han- 
gisidir? 


A)x43y-2242-0 B)x-3y42242-0 


C)x-3y-22-2-0 D) x—3y 4 22-2 -0 


E)x*4 2y—-32-2-—0 


AD, DG, BO, AB; 
sırasıyla, O,, O,. Oy, O, 
merkezli çember yayları 
A, B, C, D teğet nokta- 
ları 


Analitik düzlemde taralı bölgenin çevresi 127 bir- 
im verildiğine göre, O0,,0,, O, ve O, noktaların- 
dan geçen çemberin denklemi aşağıdakilerden 
hangisidir? 


A) XX 4y7-72 B) x2 # y? 36 


C) X-6)2 4 (y-6)2 - 36 D) XxX 4y2-6 


E)(X4-6) 24 (4 6)2-86 


e Y EŞ eği 
M3 1345“! B) 2g tg “| 
Şİ ği Es 
ere De 
pl Aş 
16 © 25 
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MATEMATİK SINAVI 
GEOMETRİ TESTİ 


1. Bu testte 30 soru vardır. 
2. Bu testin cevaplama süresi 45 dakikadır. 


E ABC bir ikizkenar 3. A ABC bir üçgen 
Ya D ni (CDJ d e 
ve | 
ik (BG| - |GFJ 
açlortay 
JAB| - (BC) |AD|-|DE|-|EC| 
m(ACB) -« Alan(AFD) — 14 cm? 
NX Pay 
8 GP mA) -B 


B e 
Yukarıdaki verilere göre, Alan(BCEG) kaç cm? dir? 
Co 1 D) Ni E) Ni 
A) 42 B) 44 C) 48 D) 52 E) 56 


B 3 D 9 GC 


B HD K e ABC bir ikizkenar üçgen, m(ÂDÜ) — 459 


JAB| - |AC), |BD| <3cm 
|IDC| -9cm, |AD| —x 


ABC bir dik üçgen, JEK| açıortay, JAB) 1 JACJ 

(FHIJ £ (BCI, JEKJ 1 (BCI, |BHJ > |HDJ, |BF| 3cm 

JAF| 7cm, JEC| < 11cm, JAE| —x 
Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 


A)2/2 Bs oab Ds Ey 


A)8 B) 9 C) 10 D) 11 E) 12 
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A ABC bir dik üçgen 8. ABCD bir kare 
(ABI 1 (BGJ JAFJ ve IDGİ açıortay 
5yE <7 ö (AEJ 1 (BDJ 
DM Alan(ABF) — 16 cm? 
E JAE| |EB| <5v2 em 
ICD| 3cm 
5y2 
3 JEDİ) —x 


i Ö kaç cm dir? N 
Yukardaki Verilere göre, KA Yukarıdaki verilere göre, Alan(DGC) kaç cm? dir? 


A) 12 B) 13 6) 14 D) 15 E) 16 


A)16 B)16/2 C)20 D)1648v/2 E)32 


A ABC bir 
üçgen 
(DGJ açıortay 
8 G (BD| -5cm 
JAD| 8cm 
DC| Xx 
B 5 D X e! 
ini 9. D ABCDE bir 
Yukarıdaki şekilde G, ABC üçgeninin kenarortay- e 
i iduğuna göre, x kaç cm & 
ei kesim noktası olduğ g ç m Wi 
Ni EKJ c JED|Jsxem 
A) 13 B) 14 6) 15 D) 16 E) 17 |EG| yem 
A F B 


Yukarıdaki verilere göre, lee oranının X ve y cin- 


A RED Ginelk eden sinden değeri aşağıdakilerden hangisidir? 
(ABJ 1 (DGI 
2x 3X 
ED| 1 JECİ AE Ay El öy b ey 
| - 2x y ) Y ; 3y 2y 
JAG| <6cm 
JED| Xx 


D B GC 
mi e 
Yukarıdaki şekilde m(BAĞ) - m(ACE) - m(ECB) 


olduğuna göre, x kaç cm dir? 


A) v3 B)2 o) 2y2 D)3 


GEOMETRİ 


11. 


| 
E) 23 
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A B 


ABCD bir paralelkenar, 
|EC| 4cm, 


TAD) 1 (ACI, 
(BC| 9cm 


(BDJ 1 JEF| 


Yukarıdaki verilere göre, Alan(ABCD) kaç cm? dir? 


A) 72 B) 90 C) 96 D) 108 E) 135 
D Cc ABCDbirdikdörigen 
4 — > 
m(DCE) - m(ECB) 
JEF| — |FG| 
JAE| -1cm 
JEB| <6 cm 
JAF| —x 
ATE 6 B 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 


A) 4 B) 3vy2 C) 25 D) 5 E)6 


A 9 B F 


ABCD bir yamuk, JDCİJ / JAFJ 


13. 


(AB| — |ADI, m(SDE) - m(SGA), m(BE) — 90 


Yukarıdaki şekilde A, B, E, D noktaları çember üz- 
erinde olduğuna göre, m(ABC) kaç derecedir? 


A) 90 B) 85 GC) 80 D) 75 E) 60 


ABC bir ikizkenar dik üçgen 
(ABI 1 (ACI, JABJ—-JACJ -4cm 


Yukarıdaki şekilde (AB) ve (ACI, O, ve O, merkez- 
li yarım dairelerin çapları olduğuna göre, taralı böl- 
gelerin alanları toplamı kaç cm? dir? 


A)r B) 4 C) 2x-2 D) 2x E)8 


JEB| -2(CEJ, |DC| -3cm, JAB| 9cm 
i N : Alan(ABCD) 
Yukarıdaki verilere göre, CAlan(DAF) AF) oranı 
kaçtır? 
4 5 3 4 3 
A) — — — — E)— 
) 3 B) ri 6) ri D) z ) 5 
GEOMETRİ 83 LYS DENEME SETİ 


MEK 


di 18 A ABC bir ikizkenar 22. 
il E GTE a Ni 
1 üçgen 
K JAB| — JAC| 
m(BAĞ) za 
AXG DE m(ÂBÜ) - 
A 40 <a < 60” 
(ABI, yarım çemberin çapı, GDEP bir e - ii IPC, O, merkezli çembere C noktasında teğet 
— pe —Xx 
|(GE| > JEK| > 1cm, |FGİ < 6cm, |0,C| 5cm, |BCJ| - 6cm, JAB| - 8cm 
: i Yukarıdaki verilere göre, B nın alabileceği değer- — 2 
NE N i Şekil-I Şekil l0,D| 5cm, JAPJ sx 
Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? ler aşağıdakilerden hangisidir? i 
X > ABFE bir yamuk, (EF) / TABJ, J|EP| — |PAJ| Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 
A)1 B) 1,5 g2 D)2, ILK 4cm, JAB| - 12cm, |BCJ — 16cm A)60<B<70 B)60<B<70 C)50<B<70 
Yukarıdaki ABFE tabanlı dik prizma Şekil-i deki gibi M1 Bü Ci? Di Bis 
yarı seviyesine kadar su doludur. D)40<B<60 E)20<Pp<40 
Bu pirizma Şekil-ll deki konuma getirildiğinde su- 
yun yüksekliği (h) kaç cm olur? 
16. D (DG, JABJ çaplı yarım 
& çembere C noktasın- A)8 B)9 6) 10 D) 11 E) 12 
© da teğet 
E ç (DHJ 1 (ABI 23. Analitik düzlemde 5x— 12y 4 60 - 0 doğrusuna ve 
İDE| > (EF| «2cm koordinat eksenlerine teğet olan 4 adet çember vardır. 
İDC| —x 
: Bunlardan merkezi 2. bölgede olanların yarıçap 
A H B uzunluklarının toplamı kaç birimdir? 
21. 
Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? A) 13 B) 15 C) 16 D) 17 E) 18 
ye Ba 25 Ds EA 
19. T (T, ABCDEF) bir 
N düzgün altıgen 
A Ee 
piramit - 
D TK — 2JAK| 
ITLJ — |LDJ ABCD bir eşkenar dörtgen, JAFJ açıortay 24. 
e 
17. Ol. Paralel iki düzlem ile bunları kesen üçüncü düzle- p ç  İaB| 6cm MADO) - 1009, |CE| — JCFJ — |KE| 
min oluşturduğu arakesit doğruları paraleldir. |KC| <12cm, |EF| —x 
“il. İki düzlem dik kesişiyor ise bunlardan birine dik . 
olan düzlem diğerine paraleldir. A 6 B / Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 
ıl. Üç düzlem uzayı en fazla 8 bölgeye ayırır. Yukarıdaki verilere göre, |KLJ nin taban düzlemi A)5 B) 4v2 Cc) 6 Da Bağ 
üzerindeki dik iz düşümünün uzunluğu kaç cm dir? 
Yukarıdaki yargılardan hangileri kesinlikle doğru- Yukarıdaki dik koordinat düzleminde, |AB| doğru 
in A)7 B) 8 o g D) 10 E) 11 parçasının y eksenine göre simetriği JA'B'J doğru 
ği parçası olduğuna göre, Alan(ABB'A') kaç birimka- 
A) Yalnız | B) Yalnız Il G) Yalnız 1ll redir? 
öylesi E) iel A) 5 B) 10 C) 15 D) 20 E) 25 
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ABC bir eşkenar 
üçgen 

(ADI > |BD| 

|IGE| tem 

JAG| -2cm 

|FC| — |CE| 3cm 


28. y? - 4x parabolüne, üzerindeki Afa, 2) noktasın- 
dan çizilen teğet doğrusunun denklemi aşağıdaki- 
lerden hangisidir? 


A)ys-x*3 


15 


MATEMATİK SINAVI 
GEOMETRİ TESTİ 


B)ysx*3 G0)y25x-3 5 
1. Bu testte 30 soru vardır. 


D)y—x*1 Eysx-1 


2. Bu testin cevaplama süresi 45 dakikadır. 


B F 3 (0 Kli 
1. ABC bir dik üçgen 3. A ABC bir üçgen 
Yukarıdaki verilere göre, DE . FG iç çarpımının so- 5 (BD) açıortay (ABI 1 (ADI 
nucu kaçtır? il (AB) 1 (AC) z (AHI 1 (BCJ 
IDC| — 2JAD| IHDJ - JDC| 
A) 0 B)3 o) 6 D)8 E)9 2 mi) -a B 3 H D c İAD| <2cm 
JBH| 3cm 
Yukarıdaki verilere göre, & kaç derecedir? JAG| —x 
A) 105 B) 120 C) 135 D) 150 E) 165 Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 
AS BY g5 mak Es 
29. Analitik düzlemde 4x” * y? - 4 elipsinin para- 
metrik denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 
26. D Cc ABCD bir dikdörtgen | 
(AGI ve (DBJ köşegen A) x — cosa B) x - 2cosa C) x - 2cosa. 
> JAE| — 10 birim y > 2sine yz sine y - 4sina 
JAB| — 16 birim | 
: D) x - cosa E) x > 4cosa : 
yz sine yz 2sina 
A 16 B 
—”»——> —> ve ae | 
Yukarıda verilere göre, CA 4 AD - BD vektörünün | 
uzunluğu kaç birimdir? am 
ğ Ç i 2. A ABDİ üçgen 4. ABC bir üçgen 
DBC) - 30“ 
10 B12 15 Dı? E)20 2 MDEO) 0) LADJ 1 (BC) 
i N m(ACB) — 459 lED| - JECİ| 
|AB| < |BD| (AD| 6cm 
| X |(AD| <2ecm (BC| - 10cm 
IDC| —x 
| 10 SN | B 2 c 
B e 
| Yukarıdaki veril öre, z 
: 30. Rte denklemleri Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir?. el ei Ga ui 


27. Analitik düzlemde, (x — k)? * (y $ 4)? —r? çembe- 
ri Ox eksenine teğet olduğuna göre, çemberin mer- 
kezinin geometrik yerinin denklemi aşağıdakiler- 


Atk B28-1 g6 y22 ge A) 30 B) 24 G) 20 D) 18 E) 15 


E,..3X *kyt0z—-3-0 
E,...13X—7y 4272-40 


çiebihenigisiele olan E, ve E, düzlemleri veriliyor. 
A)x-y İyi ii E, LE, olduğuna göre, k kaçtır? 
D)x--4 bei A)3 B)4 o 5 D)6 
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ABCD bir deltoid 

> (BD) köşegen 
(BCJ 1 (CDJ 

D m(AED) — 60* 
LAB| - JAD| 

we JAE| -4cm 

(BC| 5/2 cm 

JED| Xx 


B G 


ABC bir üçgen, OG kenarortayların kesim noktası 


(AGI 1 (GCI, |BD| 9cm, JAD| - |DG| -x Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 


A)6 B) 4v3 C)7 D) 5v2 E 8 
10 7 9 
— co) D4 BE 
A)3 B) 3 ) 5 
8 D 8 H a çc ABCDbirkare 
- DEC üçgen 
8 (DCI / IFGİ 
IGHİ 1 (DGJ 
İHCJ| 4cm 
A ABC bir ikizkenar 4 IDHJ - |6H| - 8cm 
üçgen 
(ED) 1 (DFJ 3 E 
7 TABİ // TOE) Yukarıdaki verilere göre, Alan(EGF) kaç em? dir? 
,AB| — ŞAGİ 
AD 
ğe A4  B8 Giz D16 E18 
z JED| -4cm 
JEB| sx 
B F 
Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 
A)6 B) 3v5 Cc) 43 D)7 E)8 g A , ABCDE bir 
© düzgün beşgen 
B g AGF bir üçgen 
m(EAR) - 189 
|CE| 6cm 
G G D F 
Yukarıdaki verilere göre, |GFJ| kaç cm dir? 
A) 10 B) 12 C) 13 D) 15 E) 18 
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12. 


D ç ABCD bir 13. 
eşkenar 
dörtgen 
(EBİ 1 (EF) 
& (EF) LCFJ 
JEB| 3cm 
JFC| 6cm 
JACJ - 14cm 


Şekil - | 


Şekil - Il 

A B 

Yukarıdaki Şekil - | de verilen ebatları 5 cm ve 10 cm 
olan dikdörtgen şeklindeki kartondan, ebatları 2 cm 
ve 3 cm olan dikdörtgen şeklinde parçalar çıkartılarak 
Şekil - Il deki gibi “E” harfi oluşturulmuştur. 


Yukarıdaki şekilde Alan(ABCD) — 84 cm? olduğu- 
nagöre, |EF| kaçcm dir? 


A) v2 B) v3 Cc) 2 D) 2y2 E)3 
Buna göre, Şekil - Il deki “E” harfinin çevresi kaç 
cm dir? 
A) 18 B) 30 GC) 36 D) 39 E) 42 
D C ABCD bir dikdörtgen 
IDFJ açıortay 
C,B, F noktaları 
doğrusal 
g İDE|<3vZcm 
Zi JEF| <2 cm 
F 
Yukarıdaki verilere göre, Çevre(ABCD) kaç cm dir? 14. 
A) 15 B) 16 GC) 20 D) 21 E) 24 
D GC 
Pap mi 
M(AO,B) -80', mMAPB) -e 
Yukarıdaki şekilde O, ve O, merkezli çemberler 
A ve B noktalarında kesiştiğine göre, « kaç dere- 
A 8 E3F G B Esil 
ABCD bir yamuk, AFCD paralelkenar, EGCD kare in B) 120 6 110 D) 100 ye 


lEF| 3cm, JAE| -9cm, JFB| - 14cm 


Yukarıdaki verilere göre, Çevre(ABCD) kaç cm dir? 


A) 52 B) 54 C) 60 D) 64 E) 66 
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Gm rın ii m e mm ki e e 


15. AOC bir üçgen. 
AB, O merkezli 
çember yayı 
A, teğet değme 
noktası 
J(AB| -4cm 

JAC| 6cm 
i |0B| <rcm 
ABC bir üçgen, GER A merkezli çeyrek çember 
m(EF) -309, |CD| <2em Yukarıdaki verilere göre, Alan(ABC) nin r cinsin- 
den değeri aşağıdakilerden hangisidir? 
Yukarıdaki şekilde (ACI, A noktasında O merkezli ğ > ” > > 
yarım çembere teğet olduğuna göre, |AB| kaç cm A) m B) 5 G) vi D) — E) 
dir? 
A) 4v2 B) 6 Cc) 483 D)8 E) 6v2 
16. F (OFI 1 (OE) 
(ACI L (OF| 
(BD) L (OE) 
İFC| - (DE) <tcm 
JAB|—x 
O DİE 
Yukarıdaki şekilde O merkezli çeyrek çemberin ya- 
rıçapı 5 cm olduğuna göre, x kaç cm dir? 
A) 1 B) v2 Co) 3 D) 2 E) v5 
O merkezli 6 cm yarıçaplı çeyrek daire şeklinde olan 
kağıt ok yönünde OC boyunca katlandığında A nok- 
tası BÜ yayının tam ortasına gelmektedir. 
i Yukarıdaki verilere göre, taralı bölgenin alanı kaç 
; O ve O, merkezli : 
ii i cm? dir? 
çemberler A ve B 
ktalarında kesiş- 
ei : A) 2x B) 3x C) 4r D) 5x E) 6x 
mektedir. 
imi 
m(ADB) < m(BC) 
Yukarıdaki verilere göre, çemberlerin yarıçapları 
oranı kaçtır? 
ay 1 gp 8 o 2 DB gyz 
2 2 2 
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20. R te farklı üç düzlem için, 22. K (ABCD, EFGH) bir küp 
JAB| > 3/2 em 
I. Üç düzlem paralel olabilir IBK| 8cm 
II. Üç düzlem bir noktada kesişebilir GeBKJ 


Il. Üç düzlem aykırı olabilir 
IV. Üç düzlem ikişer ikişer kesiştiklerinde arakesit 
doğruları paraleldir 


ifadelerinden hangileri doğrudur? 


A) ivelli B) | ve V G) il ve lil 
Yukarıdaki verilere göre, |EK| kaç cm dir? 
D) Ili ve IV E) 1, İl ve İV 
A) v3 Bhe2Yi8 o2yi4 D)7 E) 10 
OA:y 3x 
0B:2y-x-0 
21. 5 p AĞIL K) 
B(4, m) 
A iie 5 
A /X 
Cc 
Ni A g 
<a > D 
Gc Yukarıdaki dik koordinat sisteminde verilenlere 
il Şekil a Zeki -2 göre, Alan(AOB) kaç birimkaredir? 
m(GPD) — 259, m(ÂPA”) — 1209, m(GOD) o 
Şekil-1 deki P merkezli daire dilimi şeklindeki kağıt A)J6 B) 5 Cc) 4 D)3 E2 


parçası kıvrılarak Şekil-2 deki gibi taban dairesinin 
merkezi O olan bir dik koni elde ediliyor. 


Buna göre, « kaç derecedir? 


A) 50 B) 60 G) 75 D) 90 E) 100 
24. Analitik düzlemde x - 3 doğrusunun y - 5 doğru- 
suna göre simetriği aşağıdakilerden hangisidir? 
A)x-3 B)x*tys8 0)x-8 
D)y—-5 E)x-yzs8 
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| 
| 
! 
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25. Uzayda, E düzlemi ile sıfır vektöründen farklı k,u, V 28. 
vektörleri için V/E, u LE, k//u bilgileri veriliyor. 
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MATEMATİK SINAVI 
GEOMETRİ TESTİ 


Buna göre, 

iL KLE 1. Bu testte 30 soru vardır. 

Ii. kvs0 2. Bu testin cevaplama süresi 45 dakikadır. 
ili, (k-v.us0 


ifadelerinden hangileri doğrudur? 


Yukarıdaki dik koordinat düzleminde, denklemi 1. ABC bir üçgen A 
-52 4 (v2 i iğ R 
A) Yalnız | B) Yalnız li C) ivelli Dy. e e) e ae vlan çelmbep Oy eksenine. A D, diklik merkezi 
noktasında teğet, Ox eksenini B ve C noktalarında <> 
i m(BCD) — 209 
D) il veli E) il velll kesmektedir. >. N 
i Mepa Eİ 6 D 8 E 4 G 
Buna göre, C noktasının apsisi kaçtır? m(GBD) -a 
BE ii ğ ABC bir üçgen, (ADI 1 (AEJ 
7 D 
) ) 78 p)9 JAB| - |ACI, |BD| - 6cm, |DE| < 8cm 
JEC| #4cm, JAE| —x 
Yukarıdaki verilere göre, o kaç derecedir? Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 
A) 25 B) 30 C)35 D) 37,5 E) 40 ASV? Bs5P G7 DA E2v0 
26. H G (ABCD, EFGH) bir 
dikdörtgenler priz- 
Magi Analitik düzlemde 
IBK| < |KG| 
|(AB| -8cm 9X2 — 16y” — 3x—4y -0 
JEH| 6cm 
JAE| 4cm denklemi nasıl bir konik belirtir? 
Yukarıdaki verilere göre, GA.HK iç çarpımı kaçtır? A) Kesişen iki doğru 
B) Paralel iki doğru 2 ABC bir ü : 
- zi ir üçgen A ABC ve ADE 
j - C) Boş küme 
| A)-28 B)-46 C)-48 D)-64 E)-82 D) Elips ACD bir dik üçgen birer üçgen 
E) Parabol (AG) 1. (DJ (DS) #186) 
| m(GAB) - 40* VAM İKE 
| — 
| m(ÂBÖ) — 70" lek 
| |(AB| 7cm 
/ |ICD| - 4V2 cm 
JADJ| —x 
Yukarıdaki şekilde G, ABC üçgeninin kenarortay- 
Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? larının kesim noktası olduğuna göre, |BC| kaç cm 
27. Denklemi <<. ş 2m -1 olan elipsin odakları 30. Ritedenklemi x4*-y-4z-2 olan düzlemin koor- dir? 
, 100 b zi : i : dinat eksenlerini kestiği noktaları köşe kabul eden A)8 B) 9 C) 10 D) 11 E) 12 
arasındaki uzaklık 16 birim olduğuna göre, b nin üçgenin alanı kaç birimkaredir? A) 12 B) 8vy3 G) 16 D) 122 E) 18 
pozitif değeri aşağıdakilerden hangisidir? 
A) v3 B)3 g2B D)4 E) 43 
A)3 B)4 C)5 D) 6 E)8 
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ABCD bir dörtgen, m(BAĞ) - m(DAĞ) 
JAD| <1icm, JAC| <2cm, |(BG| <38cm 
JAB| 4cm, |DGJ <x 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 


A) : B) > o) 5 D2  E) > 


ABCD bir dörtgen 
Pa — 
m(BAD) — 1059, m(ÂDG) - 60", |AB| — 5V6.cm 


Yukarıdaki şekilde |AD| — |DC| — |BC| — x ol- 
duğuna göre, x kaç cm dir? 


A5 BAB ON? Ds Eto 


GEOMETRİ 


7. D 
A 
K 
B Xx E 4 (0) 
ABC bir ikizkenar üçgen, (DEJ 1 (BC), |AB| - JAC)| 
|DK| 2JEK|, JEC| x4cm, IBE| —x 
Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 
A) 12 B) 14 C) 16 D) 18 E) 20 
8. D e ABCD bir kare 
7” (ACI köşegen 
(BFJ £ (DFJ 
İDE| -8cm 
GF JEF| 6cm 
IBF| —x 
Xx 
B 
Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 
A) 27 B) 4y2 G6 D) 48 E) 10 
9. D ABCDE bir düzgün 
E G beşgen 
E (AGİ n İBFJ — 4K) 
(e 
S JEF| — |DGJ — JGCG) 
m(EKĞ) — 
B ” 
Yukarıdaki verilere göre, & kaç derecedir? 
A) 36 B) 54 C) 64 D) 72 E) 90 
g4 LYS DENEME SETİ 


10. 


A D 
7 
< 
A G 
B x G 
ABC ve ACD birer üçgen, JADJ // (BC) 
(AB) LJACJ, (DEJ LJACI, m(ÂBE) - 60” 
m(ACD) - 759, |DE| — V8cm, |JBC| —x 
Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 
A)3 B) 2v3 Cc) 4 D) 6 E) 4v3 
Hi. D (ei ABCD bir dikdörtgen 


lEFİ / TABİ 


İİ Alan(CKF) — 4 cm? 
Alan (LBFK) — 21 cm? 
A L B 


Alan (ALKE) — 24 cm? 
Yukarıdaki verilere göre, Alan(EKCD) kaç cm? dir? 


A) 21 B) 24 C) 26 D) 28 E) 29 


12. c (ABI çaplı yarım 
“çember B merkezli 
çeyrek çember ile 
D noktasında 
kesişiyor. 
Lami 
m(DB) — 100” 


A E B 


— 
Yukarıdaki verilere göre, m(ADE) kaç derecedir? 


A) 20 B) 25 Cc) 30 D) 35 E) 40 


A K B 


ABCD bir yamuk, m(HİDG) — 45', EFCD bir kare 
(CKI 1 (ABI, |DH| < 2cm, JHF| < 6cm 
|AB| — 12cm, Alan(ABCD) — 40 cm? 


Yukarıdaki verilere göre, |FK| kaç cm dir? 


4 3 8 
A) 1 B) > o) > D) £ E)2 


O, ve O, çemberlerin merkezleri 


B ve D teğet değme noktaları 
IGHJ LAB, |O,D| <1cm, |CDJ <4cm 


Yukarıdaki verilere göre, O, merkezli çemberin 
yarıçapı kaç cm dir? 


A)3 B) 2/3 C)4 D) 3y2 E)5 
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16. 


A 


O, JABI çaplı yarım çemberin merkezi, (ACI ve (0BJ 
yarım çemberlerinin çapları, |OC| —- |CB| -4cm 


Yukarıdaki verilere göre, taralı bölgelerin alanları 
farkı kaç cm? dir? 


A) 6x 


B) 7x. 


G8r OD)9r E) 107 


ABCD bir dik yamuk 


(ABI 1 (ADI 
(CD) 1 JADJ 
(CDJ 1 (EC) 
JAB) <-2cm 
JAD| -4cm 
(CD| <6 cm 
JAC| - 16 cm 


Yukarıdaki şekilde (ECİ ipi, (Doj kenarına dik ve ger- 
gin durumdayken ok yönünde ABCD yamuğuna 
sarılıyor. 


Buna göre, JECJ ipinin taradığı bölgenin alanı kaç 
cm? dir? 


A) 100x B)120x C)150n D)1i96x E) 200x 
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(ABCDE, A'B'C'D'E)) 


bir dik prizma 

İAE| — |CD| 6cm 
|(ABi 7cm 

JBC| 5cm 

JE'D'| - 4cm 

JAA' 11cm 


Yukarıdaki verilere göre, dik prizmanın yanal alanı 


kaç cm? dir? 
A)207 oB)296 C)308 D)404 E)516 
18. Rite, 


I. Aykırı doğrular aynı düzlemin içinde olamaz. 


Mi. Üç düzlem ikişer ikişer dik kesişiyorsa bu üç düz- | 


lemin bir tek ortak noktası vardır. 
İN. E, veE, farklı iki düzlem olmak üzere, E, düzle- 
minin içinde herhangi bir doğru E,, düzlemindeki 
bütün doğrular ile aykırı durumludur. 


yargılarından hangileri doğrudur? 


A) Yalnız | B) Yalnız 1 G) Yalnız lil 
D) iveli E)I, Hi ve til 
LYS DENEME SETİ 


taban dairesinin 


çapı 


Yukarıdaki şekilde m(ÂPĞ) - m(GPB) — 60* oldu- 
Pm 
ğuna göre, m(APB) kaç derecedir? 


A)60 B)75 C)90 D)105 E)120 


20. Analitik düzlemde, A(2m $* 3, n - 5) noktasının 23. 


X — 3 doğrusuna göre simetriği B(4 — m, 2n * 1) 
noktası olduğuna göre, m *-n toplamı kaçtır? 


A) -7 B)—-4 c)0 D)4 E)7 
21. OABD bir dikdörtgen 
OC:y—3x 
(CB| — JAB| 
A(8, 0) 


Yukarıdaki dik koordinat düzleminde verilenlere 
göre, Alan(ODC) kaç birimkaredir? 


A)2 B)3 04 D) 6 E)8 


(AB), dik koninin 22. 


24, 


Analitik düzlemde A(3, 6) noktasının y eksenine 
göre simetriği B noktası, B noktasının x eksenine 
göre simetriği C noktası olduğuna göre, Alan(ABC) 
kaç birimkaredir? 

A) 72 B) 68 C) 60 


D) 48 E) 36 


Analitik uzayda V > (3, 4, 2) vektörünün xOy düz- 
lemine dik izdüşümü V,, xOz düzlemine dik izdü- 
şümü V, olduğuna göre, < Vps V, > iç çarpımının 
sonucu kaçtır? 


E) 16 


Analitik düzlemde (Xx - 2)2 $ (y * 3) -4 çembe- 
rinin 3Xx—4y—3 — 0 doğrusuna en uzak noktası A 
olduğuna göre, A noktasının 3x—-4y—3 -0 doğ- 
rusuna uzaklığı kaç birimdir? 

A) 6 B) 5 


Cc) 4 E)2 
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Yukarıdaki analitik düzlemde F ve F' elipsin odak- 
larıdır. Elipsin denklemi < 4 X -1 olduğu- 


na göre, Alan(B'FBF') kaç birimkaredir? 


A) 20 B) 24 Cc) 30 D) 36 E) 40 


26. x24(n-2)y27 46xs$2y42n$k-0 denklemi 
bir çember belirttiğine göre, k nın alabileceği en 
büyük tamsayı değeri kaçtır? 


A)6 B) 5 Cc) 4 D)3 E)2 


27. Analitik düzlemde, y - ax - 4 doğrusu y? — 8x 
parabolüne teğet olduğuna göre, a kaçtır? 


A-2> B-ı ©-; mİ pi 
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29. 


30. 


28. AÂ-—(2,4), B — (k, 6) vektörleri veriliyor. 


MATEMATİK SINAVI 
GEOMETRİ TESTİ 


Â ve B vektörleri lineer bağımlı olduğuna göre, 
k kaçtır? 


A1 B)2 0)3 D) 4 E)5 1. Butestte 30 soru vardır. 
2. Butestin cevaplama süresi 45 dakikadır. 
1 A ABC bir üçgen 3. A ABC ve DEF birer 
ABD bir eşkenar dik üçgen 
E üçgen JAEJ 1 (ACI 
EZ Ş JABI — JAE| (DFJ 1 (EFİ 
2 DE - 
B D 5 MADE) -70 (BK| — |DK 
MÂGB) - & (AD|<|DB|-4cm 
(EFİ 6cm 
Yukarıdaki verilere göre, « kaç derecedir? |AC| 10cm 
Analitik uzayda — N 
A) 10 B) 20 C) 40 D) 50 E) 55 Yukarıdaki verilere göre, |DF| kaç cm dir? 
e Aa mpZ 42 yak Es 
4xt14y4224 25-0 
denklemleri ile verilen iki düzlemin arasındaki 
uzaklık kaç birimdir? 
5 20 
A2 B) 5 6)3 D)5 E) EE 
2. A ABC bir üçgen 4. 
(AHI 1 (BCJ 
13 20 (AB| 13 cm 
JAC| 20cm 
JBC| < 21 cm 
B H Cc 
ER DA menemen yel 
ABC bir ikizkenar üçgen, (BCJ 4 (DCJ 
Yukarıdaki verilere göre, JCH| — (BH| farkı kaç (ACI m (DBI - (EJ, JAB| dak JAC| - 10cm 
2 2 cm dir? IDC| 6cm, |BG| — 16cm 
aş 
a A)3 B) 8 C) 11 D) 12 E) 13 


Yukarıdaki verilere göre, Alan(ABE) kaç cm? dir? 
hiperbolü üzerindeki A(4, 2) noktasından çizilen 


teğetin denklemi y — mx *n olduğuna göre, 


A) 12 
n kaçtır? 


B) 16 C) 18 D) 20 E) 24 
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A2 B) 1 c)0 D)-1 E)—2 
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(DC) 1 (DEJ, (DEJ 1 (AE), TAE) L JAB 
|AE| < |ABJ x5cm, |DCJ -10cm, |BCJ 17cm 


Yukarıdaki verilere göre, Alan(ABCDE) kaç cm? dir? 


A) 40 B) 45 C) 50 D) 55 E) 60 


A ABC bir üçgen 
D, iç teğet çembe- 
rin merkezi 
3JAC| > 5JAB| 


B Cc 


Yukarıdaki verilere göre, Alan(ABD oranı kaçtır? 


Alan(ADC) 
3 3 3 4 5 
A) — B) — Cc) — D) — E) — 
) 5 ) i ) 5 ) 5 ) © 
D E c ABCD bir 


NE paralelkenar 


IDBJ m (EA) — £F) 
JEC| — 2JDEJ 
Alan(EFC) — 10 cm? 


A B 


Yukarıdaki verilere göre, Alan(ABCD) kaç cm? dir? 


A)6o Oo B)80 C90  D)120 E) 140 


8 E A ABC bir dik üçgen 
DEAF bir kare 
G (ABI 1 JACI 
(BD| 3cm ği 
B3 D E 4 C JEGJ 4cm 
(GD| —Xx 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 


A)1 B) > Cc 2 D) > E)3 


ABCD bir dikdörtgen 


AECF eşkenar dörtgen 
JAB| <4cm 
J(AD| -8cm 


Yukarıdaki verilere göre, eşkenar dörtgenin çevre- 
si kaç cm dir? 


A) 32 B) 28 GC) 24 D) 20 E) 18 


10. D 8 fe! ABCD bir ikizkenar 


yamuk 
(DCI // ABI 
TACI 1 (CB) 


A B 
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Yukarıdaki şekilde JAD|—|DC|—|BC|-8 cm ol- 

duğuna göre, Alan(ABCD) kaç cm? dir? 

A)36 B)36/8 C)42 D)48 E)48y3 
LYS DENEME SETİ 


“> değeri kaç cm dir? 


13. fe (AB), yarım çemberin 
çapı A)3 B)4 Cc) 33 D) 6 
EFCD bir kare 
EK m(DAB) — 459 


A E 


A,B,C,D veEnok- 
taları çember 


D üzerinde 
> > m(EFD) - 1109 
A B pa 
M(ABE) <a 
ABC... bir düzgün çokgen, JACJ köşegen m(0BÖ) -B 


|AD| — |BCJ, o m(OBÜ) < 689 

Yukarıdaki verilere göre, & * B toplamı kaç dere- 
Yukarıdaki verilere göre, düzgün çokgenin kenar cedir? 
sayısı kaçtır? 

A) 40 B) 55 C) 60 D) 70 E) 80 


A) 10 B) 12 C) 15 D) 20 E) 24 


A b z ABCD bir dörtgen 
(ABJ 1 (BG) 
mi 
9 sy3 o MADO) > 1209 
JAD| — |DGJ - 5V3 cm 
B Ni ç JABİ 9cm 


(BGC| —x 


Yukarıdaki verilere göre, x in en küçük tamsayı 


A) 9 B) 10 o) 11 D) 12 E) 13 


PT doğrusu T noktasında çembere teğet 


(LM) L TP, JPLJ < JTLJ «38cm 


Yukarıdaki şekilde çemberin P noktasına en yakın 
noktası M olduğuna göre, çemberin yarıçapı kaç 
cm dir? 


E) 4v3 


Fr 18 |FBlstiem 
JAD| —Xx 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 


A) 2v2 BB3 G28 D) 3v2 E) 4y2 
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ABCD bir dikdörtgen 
(BGJ -8JGG| 
Çevre(ABCD) - 30 cm 


Yukarıdaki şekilde (DCJ kenarı, O merkezli daireye 
E noktasında teğet olduğuna göre, dairenin alanı 
kaç em? dir? 


A) 25x 


B) 24n C) 20 D) 18x E) 167 


19. 


(ACI, O merkezli 
çemberin çapı 
(AB| - V2 0G) 
1DG| > |OGİ 
m(DEB) -a 


B 


Yukarıdaki verilere göre, « kaç derecedir? 


A) 60 B) 70 C) 75 D) 80 E) 90 


17. O,. yarım çemberin; 
O,, çeyrek çemberin 
merkezi 
(CO, 1 JABI 
a 28 0, O, 8 JAO,| -2/2cm 
OEBD bir kare 
Yukarıdaki verilere göre, taralı bölgenin alani kaç ÂBE, O merkezli, 
cm? dir? DE, B merkezli çem- 
B)3n 42. 3144 a İz ni 
TI 
A)2n42 ) 37 |0E| - 2cm 
D)4n*2 E)5n-2 
Yukarıdaki verilere göre, taralı bölgenin alanı kaç 
cm? dir? 
18. O, (ABI çaplı yarım A)3n-4 B) 37-2 C) 21-1 
çemberin merkezi ee z 
DEC bir eşkenar üçgen heme )a-i 
JAE| 2cm 
B İDC| 8cm 
Yukarıdaki verilere göre, çemberin yarıçapı kaç cm 
dir? 
A3 B2AS8 O52 D7 E4M3 
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22. 


Yandaki koni şeklinde- 
ki kaba, bir musluktan 
sabit hızla su akmakta- 
dir. 

Musluktan 2 dakika su 
aktığında suyun yük- 
sekliği koninin yüksek- 
liğinin <- ü kadar olu- 


yor. 


Buna göre, musluktan akan su kabın geri kalan 
kısmını kaç dakikada doldurur? 


A) 12 B) 24 C) 32 D) 36 E) 52 


Taban yarıçapları aynı olan iki silindirden büyük olanı 
şekildeki gibi eğildiğinde içindeki su seviyesi (şekilde- 
ki gibi) K noktasına kadar boşalıyor ve dökülen su 
küçük silindiri tamamen dulduruyor. 


Buna göre, küçük silindirin yüksekliğinin büyük si- 
lindirin yüksekliğine oranı kaçtır? 


23. Â-(3,-5) B-(-4,2),G - (5,-9) vektörleri veriliyor. 


Özx.ÂAs y. B olduğuna göre, x-*y toplamı 
kaçtır? 


A) -3 E4 


24. 


ABC bir üçgen, m(ÂBÜ) - 120* 


JAD| — |BD| < 3cm, |BE| — |EC| - 4cm 
Yukarıdaki verilere göre, BD.BE iç çarpımı kaçtır? 
A)2 B) 4 O 6 


D)8 E) 9 


25. Analitik düzlemde, 


12 4 (y44)7 86 


K-T iy 
çemberleri dıştan teğet olduğuna göre, r kaç birimdir? 


D) 5 E) 6 
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21. 


E ve F” elipsin odak noktaları 


Dik koordinat düzleminde Xx? * y? - 25 ile verilen 
merkezil çember, merkezil elipse B ve B” noktala- 
rında teğet olduğuna göre, elipsin denklemi aşağı- 
dakilerden hangisidir? 


A) 2X2 4 y? - 50 B) 2X2 4 y? 25 


C) 2 4 2y? - 25 D) Xx” $ 2y” -50 


E) x2 4 2y” — 100 


Yy 
B 
> G 
A 
B' 


Yukarıdaki dik koordinat sisteminde F noktasından 
geçen A merkezli çemberin denklemi (x - 5)? # y?-4 


tür. 


Buna göre, odakları F, F' ve asal ekseni (AA) olan 
merkezil elipsin denklemi aşağıdakilerden hangi- 
sidir? 


30. 


ez İNK AMR” 


Ay ABCD bir kare 
B(S, 0) 


Yukarıdaki dik koordinat düzleminde y — x $* 3 
doğrusu, ABCD karesinin D köşesinden geçtiğine 
göre, taralı bölgenin alanı kaç birimkaredir? 


A) z B2 O) > 3 E) 5 


Analitik düzlemde y? - 8x parabolüne, üzerinde- 
ki Pfa, 8) noktasından çizilen teğet doğrusu ile 
koordinat eksenleri arasında kalan bölgenin alanı 
kaç birimkaredir? 
A)8 B) 12 6G) 16 


D) 20 E) 24 


Karşılıklı iki yüzeyi 2x 4y—22z—5-0 ve 


2 2 x2 
A) 7 m 5 zi B) e Ya 1 2X1y-2z4 10-0 düzlemi üzerinde bulunan 
bir küpün hacmi kaç birimküptür? 
9 X —a DA a 
5 A)25 oO(B)64 oC) 100 D) 125 E) 216 
E) a * y —İ 
16 9 
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18 


MATEMATİK SINAVI 
GEOMETRİ TESTİ 


1. Butesite 30 soru vardır. 


2. Bu testin cevaplama süresi 45 dakikadır. 


IKL / TAC 
m(EDG)<m(GAĞ) 
m(EBÖ) — 150* 
m(GFİ) > 
m(HKİ) — 20 


Yukarıdaki verilere göre, & kaç derecedir? 


A)15 Oo B)20 C)25 Oo D)30 E) 35 
D ABCveDBEbirer 
üçgen 
A (CAJ 1 (BDJ 
Y £ m(ÖBÜ) — 40* 

7 JAD| - |BE| < JEC| 
9 
B E GC 


Yukarıdaki verilere göre, m(EFĞ) kaç derecedir? 


A) 60 B) 70 C) 75 D) 80 E) 85 


A ABC bir dik 
üçgen 

A, D, E doğrusal 
(ABI 1 (AG) 
(BCJ 1 (CE| 
JAB| <20cm 
JACJ 15cm 
|GE| 6cm 
IBD| >x 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 


A) 18 B) 20 C) 21 D) 22 E) 23 


A ABC bir üçgen 
G, kenarortayların 
kesim noktası 
IBGJ ve (GEJ 
açıortay 

Gg A,G, D doğrusal 
IDE| <2cm 
|EC| —x 


B D2E x 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 


A)1 B)2 c3 D) 4 E)5 
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ABC ve BDF birer dik üçgen 
(ABI 1 ACI, (FDJ 1 (BCI, m(ABK) < mElb) 
IBK| < 9cm, |FE| 4cm, |ED| - 1cm, |BD| —Xx 


Yukarıdaki verilere göre, Xx kaç cm dir? 


A) 10 B) 11 Cc) 12 D) 13 E) 14 


B X E2bD 10 


o 


ABC bir üçgen, TEAJ 1 (ACI, m(BAE) - m(EAb) 
JED| <2em, JDCJ 10cm, JEB| —x 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 


ay 


ge BP 


ja 


GE - D3 Ea 


Yukarıdaki verilere göre, x in alabileceği kaç fark- 
lı tamsayı değeri vardır? 


G 


A)2 B)3 Cc) 4 D) 5 E) 6 


Yukarıdaki verilere göre, Alan(EGCD) kaç cm? dir? 


A ABC bir dik üçgen 10. ABCDEF bir düzgün 13. Kenar uzunlukları 
(ABI 1 ŞACI altıgen şekildeki gibi birim- 
(BD| 8cm JAH| — JAK| — JKBJ lendirilmiş dikdöri- 
IDC| 2cm JED| < 4cm gen şeklindeki bir 
AD : düz zeminin A nok- 
B 8 D 2 G lg tasında üç araç bu- 


lunmaktadır. 


Birinci araç önce F'ye sonra B'ye 
İkinci araç önce F'ye sonra E'ye 
Üçüncü araç önce C'ye sonra F'ye gidecektir. 


Buna göre, araçların alacakları en kısa yolların 
uzunlukları aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir? 


A)16 B128 G2 D168 E23 Birinci İkinci Üçüncü 
Araç Araç Araç 
A 17 18 19 
B) 17 19 19 
CO 18 18 20 
D 18 19 18 
A ABC bir eşkenar > 18 18 19 
üçgen 11. E ABCD bir 
O, içteğet çemberin Xx paralelkenar 
merkezi D IDAJ 1 (AEJ 
b (BC| -8cm 
JAC| <9cm 
& » 9 |BE| - 10cm 
A B İDE| —x 
B GC 
Yukarıdaki şekilde çemberin yarıçapı 2 cm olduğu- Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 
na göre, taralı alanlar toplamı kaç cm? dir? : 
A) 13 B) 15 C) 17 D) 18 E) 20 
A) 2 B) 43 Cc) 6v8 o 
14. G ABCD bir dörtgen 
D) 8 4 3r E) 28 4 2 ” al OE. 
6 (CDJ 1 (CB 
E JCE| < 6cm 
IBE| - 10cm 
ABCD bir 11 |AD| < item 
eee paralelkenar d0 (AB| - 12cm 
ABCDE bir düzgün ” 
(BDJ köşegen JAE| —x 
ki A,B,EveK F.E 
FIKP Skeet üğden | doğrusal i 


Yukarıdaki verilere göre, o kaç derecedir? 


A)116 OoOB)108 (C)104 D)96 Es 


A) 144 B) 96 C) 84 
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Alan(KBF)-6 cm? 
Alan(FBE) 18 cm? 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 


A) 9 B) 4v6 G) 10 D) 6v3 E) 12 


Yukarıdaki verilere göre, Alan(ABCD) kaç cm? dir? 


D) 72 E) 64 
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16. 


17. 


D c ABCDbir kare 
TAEJ 1 (EC) 
JEF| 3cm 
E |(AE| 4cm 
4 
A B 


Yukarıdaki verilere göre, |BD| kaç cm dir? 


A) 52 B) 6v2 c)9 D) 8 


ABCD yamuğunun taban uzunlukları toplamı, orta ta- 
banın köşegenler arasında kalan parçasının uzun- 
luğunun 6 katıdır. 


Buna göre, yamuğun tabanlarının oranı kaçtır? 


4 
A) — 
)3 


B) > o) 


iy - yi 
2 5 3 


O, çemberin merkezi, AOC 5ir üçgen 
(ACI, B noktasında çembere teğet 

pi pi e 
m(OAD) - m(OCA), m(ODA) -30* 
JAO| 4cm 


Yukarıdaki verilere göre, çemberin yarıçapı kaç cm 
dir? 
DVB O E)3 


A)2 B) V5 o 2.3 


16 


18. 


19. 


AB 


Şekildeki daire biçimindeki karton parçası 2409 ve 120” 
lik iki parçaya ayrılıyor. 


Parçaların kıvrılmasıyla elde edilen dik konilerin 
hacimlerinin oranı aşağıdakilerden hangisidir? 


A)4 B) 23 o) V10 D)3 E)2 


Pam 
m(GEA) — 120* 
|EB| - 3/8 cm 


AZ) 


A E3Y3B 


Yukarıdaki şekilde O, ve O, merkezli çemberler C 
noktasında birbirlerine dıştan teğet ve AB 
doğrusuna da A ve B noktalarında teğet olduğuna 
göre, (0,0, | kaç cm dir? 

A)6 B) 10 C) 12 


D) 13 E) 12v3 


GEOMETRİ 


108 


LYS DENEME SETİ 


ABC bir dik üçgen 
BE; A merkezli 
çember yayı 

ED; G merkezli 
çember yayı 

JABJ 1 (BCJ 

IDCI 1 (BC) 

JAB| 3cm 
(BC| 4cm 


Yukarıdaki şekilde, Ss, ve Ss, bulundukları daire di- 


limlerinin alanları olduğuna göre, ii oranı kaçtır? 
2 


A)3 B) 7 Cc 2 D) > E) 


ABCD bir ikizkenar yamuk 


DC / JABJ 
|IDC| 4cm 
|(AB| < 10cm 


|AD| - |BC| 5cm 


360“ 


ABCD ikizkenar yamuğunun CD doğrusu etrafında 
3609 döndürülmesiyle elde edilen cismin hacmi 
kaç cm? tür? 


A)128x B)ji20n C)8&ör D)6örn E)27V3n 


22. 


23. 


24. 


© 
O 


O, ve O, sırasıyla 
(ABI ve JACI çaplı 
yarım çemberlerin 
merkezleri 

l0,O,| <x 


Yukarıdaki şekilde |DE| — |EO,| - 2 cm olduğu- 
na göre, x kaç cm dir? 


A)2 B) 7 o) Z D) 3 E)4 


Analitik düzlemde bir köşesi A(3, 8) olan ABC üçgen 
yüzeyinin ağırlık merkezi G(-1, k) ve JBGJ kenarının 
orta noktası D(m, 2) dir. 


Buna göre, k * m toplamı kaçtır? 


Ay B)-1 Cc) 0 D) 1 E)2 


Yukarıdaki dik koordinat sisteminde d, doğrusu- 
nun d, doğrusuna göre simetriği Oy ekseni oldu- 
ğuna göre, d, doğrusunun denklemi aşağıdakiler- 
den hangisidir? 
A)2x*3y-12 B)3x*-2y12 
C0)3x -4y12 D)3x-4y-24 


E)4xt3y-24 
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O 
O 
25. Analitik düzlernde A(2 , 3), B(8 ,— 5) noktaları veriliyor. 28. Analitik düzlemde 28” X Tiğ x 21 


in NA hiperbollerinin odakları aynı noktalar olduğuna gö- 
AB vektörü ile aynı yönlü birim vektör aşağıdaki- 


lerden hangisidir? re, k aşağıdakilerden hangisidir? 


Ad) B(8.-3) 9(3.3) A)2 B)3 C)4 D) 5 E)6 


D) (A ,-1) n(2.-5) 


26. D GC 
409 


8 29. R? te (uzayda) aşağıda verilen önermelerden han- 
gileri kesinlikle doğrudur? 


A 20 B 
I. Farklı iki nokta doğru belirtir. 


li. Farklı üç nokta düzlem belirtir. 


— ili. Farklı üç doğru uzay belirtir. 


ABCD bir dikdörtgen, m(GDB) — 40* 


4 A) Yalnız | B) Yalnız Il C)1, li ve lll 
m(BAE) - 20", |DBJ — |EC| -8 cm 
bmp e D) ivelli E)ivelli 
Yukarıdaki verilere göre, AE.(AB * BC) skaler 
çarpımı kaçtır? 
A) -16 B) 16 Cc) 32 D) 40 E) 48 
27. A(-2,0) ve B(2, 0) noktalarına uzaklıkları toplamı 
6 cm olan noktaların geometrik yerini ifade eden ' 
denklem aşağıdakilerden hangisidir? 
-1 tr 1 Ni 
2 2 30. Rite X-— - —z doğrusu üzerindeki bir 
ar NE a 2 3 
4 9 4 noktanın koordinatları A(3, m, n) olduğuna göre, 
g En il D) xx K y? —4 mn toplamı kaçtır? 
9 5 5 4 
2 A)2 B)3 o 4 D) 5 E 6 
E) x 4 Z -1 
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MATEMATİK SINAVI 
GEOMETRİ TESTİ 


1. Bu testte 30 soru vardır. 


2. Bu testin cevaplama süresi 45 dakikadır. 


1. A ABC bir dik üçgen 3. A 
(ABJ 1 (BGJ 
(BDJ 1 (AC) p 
m(ECE) - m(AGE) > 
E 5 JEF| - |FGJ 
© JFD| > V8 cm 
 Ş is 
B E G 
EE EN 
B Gc 


ABC bir ikizkenar üçgen, m(ÂEB) - 459 


Yukarıdaki verilere göre, |AC| kaç cm dir? m(ADB) - 60, |AC| < |BCJ, |BD| -2V6cm 


Yukarıdaki verilere göre, |AE| kaç cm dir? 
A)8 B) 10 C) 12 D) 8v3 E) 12v3 


A)4 B) ay? Co) 43 D) 6 E)8 


2. A 4. A ABC bir üçgen 
> G, ABC üçgen- 
sel bölgesinin 
ağırlık merkezi 
ZN İGEJ açıortay 
EİN ACI - 186) 
B E D C  |JBD| -|DGJ| 
Alan(ABC)-72 cm? 


ABC ve DBC birer üçgen, |ABJ 1 (BCJ 


|AE|<|BE|<JDC|, m(AGB) — m(ACb), m(BAĞ) - a Yukarıdaki verilere göre, Alan(BEG) kaç cm? dir? 


Yukarıdaki verilere göre, o kaç derecedir? A)8 B) 12 C) 15 D) 18 E) 20 
A) 36 B) 54 Cc) 72 D) 80 E) 84 
GEOMETRİ 111 LYS DENEME SETİ 


A ABC bir üçgen 
e mi 
mM(BAE) — m(EDF) 


12 
JAB| — JAEJ 
Na , İDE -J0FJ 
|BC| —- 25 cm 
B EXFEC Jap -i2cm 
IDC| -8cm 
JEF| < x 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 


A) 6 B)7 0)8 D)9 


ABC bir ikizkenar 


üçgen 

JAB) - BC) 
2JAE| -3JEG| 
İFK| - 2JAD| 


Yukarıdaki verilere göre, AlanfâDE 


? 
Alan(EFK) oranı kaçtır? 


4 5 3 4 
B— o— 2. ii 
) e Li D) E) 5 


A ABC bir üçgen 
e 
m(ABC) - 60 
(BC| <a 
JAB) —c 
JAC| <b 


b<c 
4) 
B a C 


Yukarıdaki verilere göre, aşağıdakilerden hangisi 
yanlıştır? 


İki açının ölçüleri toplamı A, tümleyenlerinin ölçü- 
leri toplamı B olduğuna göre, A - B toplamı kaç 
derecedir? 


A)90 B)180 C)270 D)J300 E)360 


Bir düzgün çokgenin bir dış açının ölçüsü, sayıca 
kenar sayısının 10 katına eşit ise bu düzgün çok- 
genin köşegen sayısı kaçtır? 
A) 6 B)8 c)9 


D) 12 E) 15 


ABCDEFGKLMNP bir düzgün onikigen 
(KHJ L (AG), |KH| <4cm 


Yukarıdaki verilere göre, düzgün onikigenin alanı 
kaç cm? dir? 


Aa<b Ba<c Ca<bsc 
A142 B)148 ©150 Diz E192 
D) m(BAĞ) > m(AGB) Ea>c-b 
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13. 


ABCD bir 
paralelkenar 


gi 
m(ÂEB) — 60* 


A B 


ABE bir üçgen 
JEB| -4vV8 cm 
JAF| <4cm 


Yukarıdaki verilere göre, Alan(ABCD) kaç cm? dir? 


A) 16 


B) 24 G6) 30 D) 32 E) 36 
E ABCD bir dikdörtgen 
D.A c İAD| —JCEJ 
m(EDÜ) — 30“ 
Pm 
m(AED) -a 


A B 
Yukarıdaki verilere göre, o kaç derecedir? 


B) 25 


A) 20 C)30 D) 40 E) 45 
D1 E 7 Cc ABCD bir dikdörtgen 
IDE| xicm 
JEC| 7cm 
A F B 


Yukarıdaki şekilde E ve F, AC doğrusuna göre 


simetrik iki nokta olduğuna göre, Alan(ABCD) kaç 
cm? dir? 


A 32/2 B)48 C)328 D4av3 E)56 


ABCD bir paralelkenar, (DBJ köşegen 
(FEJ 4 (BCI, |DFJ — |FB| > 15cm 
|IFE| 12cm, |DA| < 11cm, |DG| —x 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 


A) 24 B) 25 C) 26 D) 28 E) 80 
D fe ABCD bir kare 
İCEJ 1 JDEJ 
İGE| 3cm 
& (AB| <-5cm 
JAE| <x 
A 5 B 
Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 
A)2B B4 MA? Das E2V6 
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16 D G 18 O, çeyrek çemberin 21. Bir kürenin merkezinden 7 cm uzaklıktaki kesitin 24. 
A Gistkezi çevresi, kürenin merkezinden 15 cm uzaklıktaki 
kesitin çevresinden 87 cm fazla olduğuna göre, kü- 
a m agi renin yarıçapı kaç cm dir? 
(ABJ m (0D) — #F) 
Ez N IFD| — |Gc| A)16 —o—o(B)18 O(C)20 D)25  Es0 
A 2 (0B| 7cm 
i i — (BG| — 3v2 cm 
ABCD bir yamuk, (BDJ âçıortay, (AC) köşegen JOF| -x Dy anil TABETADI 
(ABİ 4/4261, Teri LTABI, TAB) > 16em |CD| - |DEJ - |EFİ, A(0,6), B(-9,0), E(İ2,0) 
|BC| 8cm, |EF| 4cm Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 
Yukarıdaki verilere göre, F noktasının koordinat- 
Yukarıdaki verilere göre, Alan(ABCD) kaç cm? dir? A) 3v5 B) 6 C) 4y2 D) 3v3 E) 5 ları toplamı kaçtır? 


A) 48 B) 54 C) 60 D) 66 E) 72 A) 20 B) 21 C) 22 D) 23 E) 24 


22. B,C e JADJ 
AFD bir üçgen 
İDF| -8cm 
19. ECE, A merkezli JAF| —x 
çember yayı 
ani a 
1BG| < |CD| 
JAD| - 18cm 
JAB| <12cm 
Yukarıdaki verilere göre, taralı bölgelerin alanları Yukarıdaki şekilde AFD üçgeninin köşeleri O ve C 
toplamının Alan(ABD) ye oranı kaçtır? merkezli çemberlerin üzerinde olduğuna göre, 25. diy2x 
x kaç cmdir? 
17. (BC| - YSJABJ We çi yg - A2, 0) 
(OBA) - 30“ 2 3 5 5 8 iş B(0, 6) 
ir A) a5 B) 6 C) 48 D)8 E) 8v2 
M(ABÜ) — o 
20. (ABCD, EFGH) bir küp 
O, EFGH karesinin , j Ni 
Yukarıdaki şekilde DE doğrusu B noktasında çem- Yukarıdaki dik koordinat sisteminde verilenlere 
bere teğet olduğuna göre, & kaç derecedir? ağırlık merkezi göre, AB vektörünün d doğrusu üzerindeki dik iz- 
pe |(CG| 4cm düşüm uzunluğu kaç birimdir? 
A)105 B)112,55: C)120 D)125 E)135 ITb| xicm 23. Analitik düzlemde (a — 1)x * (a-3)y -a-5-0 
IMB| 2cm doğrularının kesim noktasının y — — x doğrusuna Bİ B) 2v5 g4 D)3 E) v5 
göre simetriği olan nokta aşağıdakilerden hangisi- 
A B dir? 
Yukarıdaki verilere göre, Alan(OTM) kaç cm? dir? A) C1.-2) B) (1,-2) 6) 1,2) 
A3 BAZ C)6 Da E)sv2 D) (1,3) E) (2,-1) 


GEOMETRİ 114 LYS DENEME SETİ GEOMETRİ 115 LYS DENEME SETİ 


26. 


27. 


28. 


Analitik düzlemde Â — (tan10”, tan70*) ve 
B - (c0t109, cot709) vektörleri veriliyor. 


Buna göre, A.B skaler çarpımının sonucu kaçtır? 
A)-2 


B)-1 O 1 D)2 E)3 


E,:xt3y*z1t1-0 
E,iy-Xt22-2-0 


düzlemleri bir d doğrusu boyunca kesişmektedir. 


Buna göre, d doğrusunun doğrultman vektörü aşa- 
ğıdakilerden hangisi olabilir? 


A) (1,2, 3) B) (1,3, 2) C) (1, -2, 3) 


D) (1,2.3) 


Analitik düzlemde A(x, y) noktasının orijine olan uzak- 
lığı, Oy eksenine uzaklığının 2 katıdır. 


E) (5.—3,4) 30. 


Yukarıdaki dik koordinat sisteminde dy--—x*n 
doğrusu y? — 8x parabolüne T noktasında teğettir. 


Buna göre, T noktasının koordinatları toplamı 
kaçtır? 


A)-2 


B) -3 


C)-4 D)-5 E)-6 


B-8, 0) 
CE 18, 0) 


Yukarıda dik koordinat düzlemindeki çemberin 
denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 


A) (X-5)7 4 (y 44264 
B) $ 122 4 (y 45) -81 
C) («—5)2 * (y—13)2 — 100 


H 


/ 
4 
pe 


2 


MATEMATİK SINAVI 
GEOMETRİ TESTİ 


# 1. Butestte30 soru vardır. 


2. Bu testin cevaplama süresi 45 dakikadır. 


ABC bir eşkenar 3. 
üçgen 
P — 
40170 m(CAD) — 40” 
— 
m(ADB) — 409 


—— 
V B H 4 DI GC 


B G 
ABC bir dik üçgen, JAB) 1 (ACI, 
Yukarıdaki verilere göre, & kaç derecedir? PN ei ye 
M(HAD) - m(ACB), |DC| <tcm 
A) 50 B) 60 G) 70 D) 80 E) 85 IHD| <>4cm, JAB) —x 
Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 
A) 5 B) 2v7 Co) 42 D) 6 E) 8 
2 4 (ADI m (BC) — 1G) 
(AB) / JEFİ 7 1CDJ 
JEH| 2cm 


1BG| — |GHJ <3 cm 
İCE| sx 


LABI // 1CDI, 


(CBI / IDEJ, 
(AB| -2cm, |BCJ — |CD| < 6cm, |DE| -21cm 


(BC) 1 (CDJ 


Buna göre, A(X, y) noktasının geometrik yerinin 5 3 Yukarıdaki verilere göre, |AD| * J|AE| toplamı 
D 13 —12)2 - 169 eği N i 
denklemi aşağıdakilerden hangisidir? )(x4* 13 4 Y—12) kaç cm dir? Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 
E) (X 4 13)? $ (y $ 12)2 169. 
5 7 
A)y — 2x By vöxs 8 A) 23 B) 24 C25  D)26 E) 27 SE B)3 C) D) 4 E) > 
C) 4x -3y7-0 D) y2 — 3x2 
E) y? 3x7 -3 
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5 > ABC bir üçgen 8. ni 10. F E ABCDEFG... bir 12. D ç ABCDbir 
G, ağırlık merkezi R g D düzgün çokgen paralelkenar 
N (6D) / IKEJ H MP yi (ACI köşegen 
SO 5 
x JAFI - JFGJ N M4 : K 6  möck JAE| <4cm 
F IBD| < |DG| 
|(GD| 2cm S A B 
IKF| <x ” 5 
ii 2 “A Yukarıdaki şekilde Alan(EBC) — 2.Alan(DAF) oldu- 
ABC bir dik üçgen, (AE) açıortay ğuna göre, |CF| — |EF| farkı kaç cm dir? 
Yukarıdaki şekilde (CK, düzgün çokgenin simetri 
Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? (ABI 1 (BC), (BHJ 1 (ACI ekseni olduğuna göre, düzgün çokgen kaç kenar- A)8 B)7 Cc 6 D)5 Ep) 4 
|(AB| <6cm, |AC| -10cm, |BD| —Xx lıdır? 
A2 B) 4 G6) 6 D)9 E) 12: 
Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? A) 12 B) 15 C) 18 D) 24 E) 30 
5 7 8 
A — D) E)3 
A)2 B) 3 G) 3 ) 3 ) 
18. p E ç  ABCD bir dikdörtgen 
TEF) £ (ABI 
6. A ABC bir üçgen (AGI // IKCI 
A, G, F doğrusal JAG| - 12cm 
TEDİ / TABI IKGC| 8cm 
(BD| — |DF| < |FGİ| İDCJ - 15cm 
El 
N 11. c A F B 
B D F Cc 
şk en Yukarıdaki verilere göre, |AF| kaç cm dir? 
Yukarıdaki verilere göre, -AA(GDR) oranı kaçtır? 9. E D ABCDEF bir düzgün D 10 g |AF| kaç 
Alan(ABC) altıgen 
N A) 7,5 B)8 6) 8,5 D) 9 E) 10 
i 1 1 p 2 p 3 IFCI köşegen ) ) ) ) ) 
A) e B) g G) g ) Da ) 20 


IFKI 0 (DBİ — (M) 
|KC| — 3JDK| 


B 6 F 
JAB| -8cm 
A 
ABCD bir paralelkenar, (FDJ açıortay Mr ir Ml Sany 
i veri ö - Alan(DM örigen 
eşime bii göre, Alan(FLM) an(DMK) (BC) 1 (BFI, (CDJ 1 (CF a 
7. A ABC bir üçgen arkı Ka ir: — b 
IBF| 6cm, |CF|J <« 10cm JAE| - JED| 
TADI açıortay . 8 
JAB| — 10cm A)16 B)16/2 C)163 D)18 E)18V3 |CD| 6 cm 
/ Yukarıdaki düzlemsel şekilde verilenlere göre, 
10 , IBD| 5cm 


D em 
Çevre(ABCD) kaç cm dir? (AB| -8em 


F JEF| Xx 


A) 13 B) 15 C) 20 D) 26 E) 30 
B 5 D GC 

Yukarıdaki verilere göre, ABC üçgeninin çevresi- Yukarıdaki şekilde m(BAD) 4 m(ADC) -90” ol- 
nin en büyük tamsayı değeri kaç cm dir? duğuna göre, x kaç cm dir? 

A) 53 B) 55 C) 57 D) 59 E) 61 


A)3 B) 4 O) 5 D)6 E)7 
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15. 


16. 


17. 


Bir ABCD karesinin iç bölgesinde bir E noktası alını- 
yor. 


(DEJ L JECİ, |İDE| - 4 cm, JAE| - 5cm olduğuna 
göre, |EC| nin alabileceği değerlerin toplamı kaç 
cm dir? 

A)7 B)8 Cc) 9 


D) 10 g1 


ABCD bir dik yamuk 
(DCJ L (DAJ 
v2 (DAJ 1 (ABI 
m(ABÜ) — 45 
 JABJ 13cm 
|ICE| - 5V2 cm 
JEB| - VZcm 
IDE| Xx 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 


A) 13 


B) 12 


O) 11 D) 10 E)9 


(CB, O, merkezli 
çembere B nokta- 
sında teğet 


LE. 
m(BAĞ) — 1709 
e 
m(ACB) — 55* 
mAG,B) -a 


Yukarıdaki şekilde O, ve O, merkezli çemberler A 
ve B noktalarında keşiştiklerine göre, o kaç dere- 
cedir? 


A) 45 B) 50 C)60 D) 65 E) 75 


18. O ve C çeyrek PLE 22. D ç ABCD bir dikdörigen 

çemberlerin merkezleri ei > a 
S, ve S, bulundukları > 
bölgelerin alanları BeE 

(BC) 1 (KLJ F 

(ADI 1 (KLJ 

|BC| 9cm 

IDC| 5cm E A B 

JABJ - 13 cm 


Ss 
Yukarıdaki verilere göre, TE oranı kaçtır? Yukarıdaki şekilde (CF, F noktasında JEBİ çaplı ya- 


21. 


2 |AD| <x rım çembere teğet olduğuna göre, |EB| kaç cm 
Mek ek <g e e gez Gi 
) 8 ) i ) p ) ENLİ Zİ Yukarıdaki şekilde P düzlemi ile E düzlemi birbirine 
diktir. A) 6 B) 43 c)8 D) 9 E) 10 
Buna göre, x kaç cm dir? 
A) 2v5 B) 5 Cc) 3y5 D)7 E) 3v7 
23. 
BC:2x *y—-8-0 
AB:y-2 
—y-2 
> 
X 
| 2x 1y-8-0 
| 


Dik koordinat düzleminde Alan(ABC) — 24 birim- 
kare olduğuna göre, AC doğrusunun denklemi 
aşağıdakilerden hangisi olabilir? 


JAB| - 12/3 cm, m(KAB)-m(ABP)- 60* 


A) 6x—-5y 440-0 B)2x43y410-0 


Yukarıdaki şekilde A ve B noktalarından sabitlenmiş, 
KP yayından geçen gergin bir ip verilmiştir. 


C)2Xx 4 4y-5-0 D)x42y-16-0 


O, yarım kürenin merkezi 
|OD| - 12cm, JAB| — 1238 cm E) 6X-y48-0 


AB doğrusu T noktasında çembere teğet olduğuna 


göre, ipin uzunluğu kaç cm dir? Yukarıdaki verilere göre, A noktasındaki bir karın- 


canın, küre yüzeyinden B noktasına gidebileceği 
en kısa yol kaç cm dir? 


A)2n * 123 B) 37 * 18v/3 C)4n * 12v3 


A)6r B)8xr C)6M8n Dior E)12v3n 


D) 4n * 183 E)6n 4 123 


24. Dik koordinat düzleminde A(-1,3) noktasının 
ysmx--n doğrusuna göre simetriği B(7,5) noktası 
olduğuna göre, m.n kaçtır? 


A)-56 B)-60 C)-64 D)-72 E)-80 
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25. 


26. 


27. 


G F DCEFGH bir düzgün 
altıgen 
ABCD kare 
H E JABJstecm 
D GC 
A 1 B 


Yukarıdaki verilere göre, DF.DB skaler çarpımının 
sonucu kaçtır? 
A) 2-3 


B)1-v8 o) 


Dp) 22 248 


Analitik düzlemde Â — (k, 6) 
veriliyor. 


B — (9, —12) vektörleri 


Â 1 B olduğuna göre, A vektörünün normu (uzun- 
luğu) aşağıdakilerden hangisidir? 


AsVb5 o B)3v13 C) 10 D) 8 E) 43 


Analitik düzlemde merkezi M(-1, 3) olan çemberin Ox 
eksenini kestiği noktalardan biri A(-5, O) noktasıdır. 
Bu çember, merkezi (3, 9) noktası olacak şekilde kay- 
dırılıyor. 


Buna göre, elde edilen yeni çemberin denklemi 
aşağıdakilerden hangisidir? 


AKK 12 4 (y—3)7 —25 
B) (—-4)7 4 y—-6)7-25 
OY y-3)2 41 
D) -3)? - (y—-9)7 25 
E) X—3)7 * Y- 97 —41 


28. 


29. 


30. 


Bir elipsin dik kesişen teğetlerinin kesim noktalarının 
geometrik yeri bir merkezil çemberdir. Bu çembere 
Monj (De Monge) çemberi denir. 


Buna göre, Li t x z1 elipsinin Monj çemberi 
8 4 


aşağıdakilerden hangisidir? 


A) XX * y2 4x -8y-0 
B) > *y7-4 
CO) Ky -8 
DX 4y -12 
E) X # y? - 16 


Uzayda bir E düzlemi ve bu düzleme 11 cm uzaklıkta 
olan bir A noktası veriliyor. 


Buna göre, A noktasına 5 cm ve E düzlemine 7 cm 
uzaklıkta bulunan noktaların geometrik yeri aşağı- 
dakilerden hangisidir? 


A) Bir nokta 

B) Yarıçapı 3 cm olan bir çember 
G) Yarıçapı 3 cm olan bir daire 
D) Yarıçapı 4 cm olan bir çember 
E) Yarıçapı 4 cm olan bir daire 


Analitik düzlemde, 


3x—-4y 1452 -10-0 
düzlemine teğet olan M(1, 2, — 5) merkezli kürenin 
denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 
A) X—12Z e y—-2) 21 (245) 16 
B)X-021(W-2)24(245)7-8 
O) «-124 (y—2)2 4 (2-5)2 24 
DANİ y22 4 (2-5)2-8 
EB) «-9)74W-2 71 (245) -32 
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MATEMATİK SINAVI 
GEOMETRİ TESTİ 


1. Bu testte 30 soru vardır. 


2. Bu testin cevaplama süresi 45 dakikadır. 


(AL / TEF 

(BKJ 1 ÇEKİ 
m(LBK) - m(GBK) 
m(ÖEK)  m(KEP) 


—— 
m(LAD) — 30“ 

ği 
m(ÂDE) — o 


Yukarıdaki verilere göre, «& kaç derecedir? 


A) 40 B) 45 C) 50 D) 55 E) 60 
A ABC bir üçgen 
m 
m(KAC) — 209 
m(KBÖ) - & 


Yukarıdaki şekilde A noktası KBC üçgeninin diklik 


ABC bir üçgen 


ADF bir eşkenar 
üçgen 

IDB| 8cm 
|BE| 9cm 
ICF| > 16 cm 
JEC| sx 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 


A) 15 B) 16 6) 18 D) 20 E) 24 


A ABC bir dik üçgen 
G, kenarortayların 
kesim noktası 
(ABJ 1 (BCJ 
m(BEĞ) - 120* 
JAE| 6cm 
|GD| <x 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 


merkezi olduğuna göre, « kaç derecedir? bü B) v5 C) v6 D) v7 E) 22 
A) 20 B) 25 Cc) 30 D) 35 E) 15 
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5. A 
D 
E 
| 52 
Gİ 
Cc 7 B 
(ABI L(BCI, |BD| -5v2 em, |AB| — |BG| 7cm 
Yukarıdaki şekilde Alan(BCE) — Alan(AED) oldu- 
ğuna göre, |CD| kaç cm dir? 
A)10 oOB)5W5 C13 De E)15 
6. A B ADI n (BG) < 1G) 
(ADI n (BEJ > #F) 
5 TABİ / 1CDI 
F JAG| - |FD| 
JAG| - 2JGF| 
İED| 4cm 
Cc Xx E 4 D (CE -x 
Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 
11 9 
A) 6 B) — Cc) 5 D) — E)4 
) ) i ) ) > ) 
7. A ABC bir üçgen 
(ACI 1 (ADI 
> m(ACD) > 45» 
ICD| 6cm 
B 1 D 6 c |(BDJsicm 
JAB| —x 


Yukarıdaki verilere göre, x in tamsayı değeri kaç 
cm dir? 


A)4 B)5 C)6 D)7 E)8 


21 


8. A ABC bir üçgen 
Pam Pa 
m(BAD) — m(DAC) 
|AB| — JAE| < JECİ 
E 
B D GC 
AM ” JAF| 
Yukarıdaki verilere göre, İDİ orani kaçtır? 
Al Bi g2 Da gi 
2 2 
9 F E ABCDFEGH bir 
b düzgün sekizgen 
G D AKG eşkenar üçgen 
mi 
m(KED) —o 
H G 
A B 


Yukarıdaki verilere göre, « kaç derecedir? 


A)225 o(B)30 C)J375 D)40  E)45 
altıgen 


ç İED| 31EG| 


A B 


Yukarıdaki verilere göre, taralı bölgenin alanı 9 cm? 
olduğuna göre, Alan(ABCDEF) kaç cm? dir? 


A) 28 B) 32 6) 36 D) 40 E) 48 
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11. 


ABCD bir dörtgen 13 
D, C, E doğrusal 
Dai Pam 
m(DAB) — m(ECB) 
IDG| 4cm 
|(CB| -5cm 
|(AD| 6cm 
J(AB| -8cm 


Yukarıdaki verilere göre, ADE oranı kaçtır? 


ABCD bir paralelkenar 


il D Cc 
DAF bir üçgen 
, JAB| — |CE| 4cm 
E (EB| 6cm 
JEF| 9cm 
2 |(DB| <x 
A 4 B F 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 


Alan(CAB) 
A)10 B6B 047 Dt ps4 
4 3 3 i 
A)1 B) — — D) — E) — 
) ) 5 6) 4 ) 5 ) 5 
14. G ABCD ve EFGD 
5 H G birer paralelkenar 
IDH| — JHGİ| 
F 
A E B 
ABCD bi 
v4 2. vi v Yukarıdaki verilere göre, AEABED) oranı kaç- 
dikdörtgen Alan(EFGD) 
tır? 
(BC| - 12cm 
4 3 5 
DC| - 18 A)1 B) — Cc) — D)— E)2 
IDG| cm ) ) 2 ) ? ) a ) 
ABCD dikdörtgeni şeklindeki bir kağıt parçası |(DBJ 
köşegeni boyunca katlanıyor, üst üste gelmeyen par- 
in sü . > ili 15. E D C ABCD bir kare 
çalar kesilip çıkarılıyor ve kalan parça tekrar açılıyor. vi 
TEA) L ÇAFJ 
4 z 
Buna göre, kağıdın bir yüzünün alanı kaç cm? E,D,C doğrusal 
azalmıştır? F IBF| 2cm 
2 
FC| z4cm 
A) 45 B) 50 C) 54 D) 60 E) 64 ee 
Yukarıdaki verilere göre, Alan(AFE) kaç cm? dir? 
A) 15 B) 18 C) 20 D) 24 E) 40 
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17. 


18. 


ABCD bir yamuk 
(ABI / (DCJ 

E,F,C doğrusal 
LAG|-(GB|-|DG| 
JAE|<JED| 

LEFİ (FG) 


A G B 


Yukarıdaki şekilde Alan(ABCD) — 60 cm? olduğuna 
göre, Alan(GBCF) kaç cm? dir? 


A) 36 


B) 30 


G)27 D) 24 E) 20 


Şekilde birbirine teğet olan 
altı tane 1 cm yarıçaplı eş 
çember verilmiştir. Taralı böl- 
geyi oluşturan çember yay- 
larının uzunlukları eşittir. 


Yukarıdaki verilere göre, taralı alan kaç cm? dir? 


A) 2n -3v3 B) 5x -3v3 O) 6x - 4v3 


D) 4n - 6v3 E) 6v3 -2r 


A,B, C, D çember 

üzerindeki noktalar 
a 

mM(ABD) — 30“ 

mÜBÜ) — 60* 

JAB|-JBC|s 8cm 

IBD| —x 


(BC) — |BF| — |DEJ 
Ai Sü ge Pe 
m(BFD) — 60*, m(EGE)-30*, m(BAD) -a 


Yukarıdaki şekilde B, F, E, D, C noktaları çember 
üzerinde olduğuna göre, & kaç derecedir? 


A) 10 B) 15 C) 20 D) 40 E) 50 


O, ve O, merkezli 
çemberler O, merkezli 
çembere C ve E nok- 
talarında teğet 

li 
m(CDE) — 1209 
A ve B teğet değme 


noktaları 


Yukarıdaki şekilde O, ve O, merkezli çemberlerin 
yarıçapı 2 cm, O, merkezli çemberin yarıçapı 6 cm 
olduğuna göre, |AB| kaçcmdir? 


A) 42 B) 2v7 Cc) 3v3 D) 5 E 4 
Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 
A) 4y3 4 B)6 o 7 
D)4 48 E) 5428 
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22. 


(P, ABCD) bir düzgün 
kare piramit 


Yukarıdaki düzgün kare piramidin taban alanı 
64 cm? ve yanal alanı 80cm? olduğuna göre, 
hacmi kaç cm? tür? 


E) 56 


ABCD bir paralelkenar 
(PHJ 1 (ABI 

(PKJ 1 (ABCD) 

JIPK| <6 cm 

(DG| 9cm 
Alan(ABCD) — 72 cm? 


P noktası, uzayda ABCD paralelkenarının dışında 
bir nokta olduğuna göre, |PH| kaç cm dir? 


23. 


Yukarıdaki dik koordinat düzleminde verilenlere 
göre, Alan(AOB) kaç birimkaredir? 


D) 30 E) 35 


Dik koordinat sisteminde A(-2,3) noktasının 
orijine göre simetriği K noktası, x < 4 doğrusuna 
göre simetriği L noktası olduğuna göre, |KLİ kaç 
birimdir? 
A)4 B) 6 c)8 


D) 10 E) 12 


A) 3v10 B) 4v6 6) 10 - 
D) 65 E) 15 
25. AnalitikdüzlemdeÂ-(2,5),B-(4,6)veĞ-(3,4) 
vektörleri veriliyor. 
Buna göre, |2Â 4 B-GJ kaç birimdir? 
A) 5 B) 10 Cc) 13 D) 15 E) 17 
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26. Analitik düzlemde, Xx 4 y? - 16 çemberiile 
XxX 4 (y—a)” -4 çemberi dıştan teğetiir. 


Buna göre, a nın pozitif değeri kaçtır? 


A)3 B) 4 C)5 D) 6 


E)8 


27. A ABC bir ikizkenar 
4 dik üçgen 
D (ABJ 1 (ACGJ 
6 JAB| — JAG| 
JAD| 4cm 
B C|DCJ| -6cm 


Yukarıdaki verilere göre, BC . BD skaler çarpımı 
kaçtır? 


A)80 (oOB)100 C)120 D)140 E)160 


28. Analitik uzayda, A(- 1, 3, 5) noktasından geçen ve 
3x — 2y $ 5z - O düzlemine pafalel olan düzlemin 


denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 


A)3x1-2y152—-18-0 
B) 3x—-2y152-5-0 
GC) 3x—-2y 1 52—11-0 
D) 3x-2y t 52—-16-0 
E) x—3y t52-15-0 


Analitik düzlemdeki 
merkezi! elipsin odak 
noktaları F ve F” dür. 
KEF” eşkenar üçgen 
JAA'| — 10 birim 


Alan(KFF”) — 9v3 birimkare 


Yukarıdaki verilere göre, elipsin denklemi aşağı- 
dakilerden hangisidir? 


Yİ sa a - 
2 
YAK sa DEK 
EY A 


30. RteAÇİ,0,2) ve B(1, 2, 4) noktalarına eşit uzak- 
lıktaki noktaların geometrik yeri aşağıdakilerden 
hangisidir? 


A) xty1-z144-0 
B)x*y1*2-8-0 
C)y1z2z-4-0 

D)2X*y-21:2-0 
E)x*y1z2-4-0 
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MATEMATİK SINAVI 
GEOMETRİ TESTİ 


1. Butestte 30 soru vardır. 
2. Bu testin cevaplama süresi 45 dakikadır. 


1 K 3 A ABC bir dik üçgen 
a (ABJ 1 (AC) 
A 
a (AET 1 (EC) 
D (BDJ L (AEJ 
4. ği JADI < JECİ 
Zi BC| - 18cm 
B E G E G el 
JAC| <Xx 
ABC bir üçgen, JEDİ LJACJ, JAD| - |DCJ 
|AB| - JECJ, o m(KBÜ) —a, m(KAĞ) - B Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 
Yukarıdaki verilere göre, ? oranı kaçtır? A8 BS M2 DiNZ E)12V3 
4 3 5 7 
AZ B)2 öy Dy 
) 3 ) ) 3 ) N 
2. A ABC bir üçgen 4. A 6 B (AKI m IBDİ — £E) 
(AF| açıortay (AB) / DKI 
D LAFI £ (BDJ (BCJ 1 (DKJ 
” E, K, C doğrusal z JAE| — |FKİ 
JAD| — |DG| E İDE| — |EK| 
IDC| xx 
Yukarıdaki verilere göre, TEE oranı kaçtır? D Xx Cc K 
ys B) 2 Cc 2 ya Ep Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 
2 3 2 3 
A) 15 B) 12 C) 10 D) 9 E) 8 
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İl 


| 5. p ABC bir dik üçgen 8. ABC bir üçgen 10. —.E ABCDE... bir düzgün 13. D G ABCD bir eşkenar İ 
| A (BDJ açıortay TADI ve (BEJ açıortay A çokgen dörtgen | 
iğ —— 
İ E (ABI 1 JACJ (ADI 1 (BGİ : M(AEG) - 40“ FCD bir üçgen 
(BC) 1 (CDJ |AK| > |K8| : |EC| 5cm |AD| — |BF| 
IDE| — 2|AE| JAC| - 3JBD| > (DB| 6cm 
B C JAC| - 16 cm JEF| <3 cm | 
A B IBE| — 2 cm 
Yukarıdaki verilere göre, Çevre(ECD) kaç cm dir? ICE| xx | 
Yukarıdaki verilere göre, |AE| — |AB| farkı kaç 
E > G cm dir? 
A)32 B) 36 C) 40 D) 42 E) 48 Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 
li — EF 
Yukarıdaki verilere göre, Jeri oranı kaçtır? 
/ED| A) 4 B) 5 C) 4v2 D) 5v2 E) 10 Ms Be geli DA EVA 
1 İ 2 3 2 
YAZ BŞ Og— — p< 
) 2 ) 3 ) 5 D) 8 ) 9 
6. A 
N ii 14. D 9 Cc ABCD bir dikdörtgen 
Ni 3JEC) — JACJ 
6 2JAF| — |FB| 
B 10 fe IDC| <9cm 
Pali ai İ ee) JBG| -6cm 
ABC bir üçgen, m(BAC) - 3m(ABC) A E B A F JEFİ 
—X 
(BC| 10cm, |JAC| <5cm, |AB| —x N. 
i i B EC) — $F 
üni ne vü Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 
Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? g 2|AE| > JEBİ, Alan(EBr) - 4cm 
i A2 B5 OaB De EsĞ. 
A) 5v2 B)8 GC) v2 D) 58 E) 9 Yukarıdaki verilere göre, Alan(AEFD) kaç cm? dir? j 
| A) 9 B) 11 Co) 12 D) 16 E) 18 
7 A N 
F m(ABİ) — m(8Cb) - m(GDE) -90 12. p C ABCD bir 15. D Xx c, ABCD bir yamuk 
) N (BC| -9cm, |AB| -7cm, |DC| - 2cm pe hen a | 
|İDE| -3cm, JAE| —x JACJ köşegen (EF) 1 (BC) | 
e Zi 7 
B x MD , M(ÖEF) < m(BEP) meni ii 
IFC| < 1cm 
A10 B1i2 C13 D15 Ei17 JAF| < JFGİ (BEJ - 9 cm 
ABC bir üçgen, (BFJ LJACI, IDEJ 1 JACJ | JAE| - 2cm re b 
Pi bi G 
m(ABGO) — 1209, JABJ - |JDCJ <- 4cm, |BD| —Xx 
( (AB) - (DO) iBD| JEB| <7 cm ADİ tn 
BG — zz 
Yukarıdaki şekilde |FE| - |AF| * JEC| olduğuna (BCJ Xx IDC| —x 
öre, x kaç cm dir? ” ” N ” 
9 : Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 
o ee e. A)4 B) 4,5 o) 5 D)7 E)9 a) 4 B) 6 c) 8 D) 10 E) 12 
GEOMETRİ 130 LYS DENEME SETİ | GEOMETRİ 131 LYS DENEME SETİ 


Zğ dilimlerinin 
M(BAO,) <a merkezleri 


Yukarıdaki şekilde birbirlerine dıştan teğet yarıçapları 
1 cm olan beş tane daire dilimi verilmiştir. 


Yukarıdaki verilere göre, o kaç derecedir? Buna göre, taralı alanlar toplamı kaç cm? dir? 


A)85 oO(B)9SO C)100 D)110  E)120 A) 28-7 B) zel -n) Cc) 48 
D) 33-7 E) 6/3 -2r 
17. A (BC), yarım çemberin çapı 
E ABC bir ikizkenar üçgen 
D JAC| — |BG)| 
İCE| -7cm 
/BDJ 3cm 
B G 


Yukarıdaki verilere göre, |BC| kaç cm dir? 


O, ve O, çemberlerin 19. D G ABCD bir yamuk 21. 
merkezleri / AN (ABI / (DCJ 
m(öGB) — 110 | A,B,C,D, E daire 

| 


A)8 B) 9 Cc) 10 D) 11 E) 12 
Dik silindir Kesik dik koni 
(9,G| < 1cm, |(0,B| 2cm, |OLE| 3cm 
18. E TADI, yarım Yükseklikleri eşit olan şekildeki dik silindirin haci- 
çemberin çapı minin kesik dik koninin hacmine oranı kaçtır? 
|CD| 6cm 
E 1 1 7 5 12 
© eler ç e 
A 12 B 18 C6D |JBCJ < 18cm 


Yukarıdaki şekilde O, ve O, merkezli çemberler 
yarım çembere F ve E, JADI ye B ve C noktaların- 
da teğet olduğuna göre, O, ve O, merkezli çem- 
berlerin yarıçapları toplamı kaç cm dir? 

A) 17 B) 16 C) 15 


D) 14 E) 13 


GEOMETRİ 
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(ABFE, DCGH) 

bir kare dik prizma 
IBGİJ 0 JCFJ — 13 
JAB| — |DHJ < 4cm 
JAD| <6cm 


Yukarıdaki verilere göre, Alan(HKD) kaç cm? dir? 


A) 10 


B) 15 


C) 20 D) 25 E) 30 


ABCD, Rİ te bir 


dikdörtgen 
(DAJ 1 (AB) 
(FBJ 1 (ABCD) 
(EDJ 1 (ABCD) 
(FB| -17cm 
(AB| — 12cm 
(AD| -5cm 
(ED| 4cm 
JEF| sx 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 


A)10 B)12 C)18 Dize Es 


23. 


24, 


25. 


22 


Analitik düzlemde y - mx $* ndoğrusuilex 4-4-0 
doğrusunun bir açıortay doğrusu y — 2x * 14 oldu- 
ğuna göre, n kaçtır? 


İN 


A) 6 B) 8 Cc) 9 D) 10 E) 12 


Analitik düzlemde A, B(0, 3) ve C(6, — 5) noktaları ve- 
riliyor. 


Buna göre, (BAJ | (CAJ şartını sağlayan A nokta- 
larının geometrik yerinin denklemi aşağıdakilerden 
hangisidir? 


A) 2x-y4*5-0 

B) X—93)2 (ye 1)2 > 100 
C)x-2y1-5-0 

D) X—-3)2 - y- 12-25 
E) X-3 7-4 (y40)7 25 


Analitik uzayda, A(2,—1,3) ve B(4,1,2) nokta- 
larından geçen doğrunun doğrultman vektörü ü 
olduğuna göre, AB vektörünün Ü vektörü üzerine 
dik izdüşüm uzunluğu kaç birimdir? 

A) 3 B)2 


03 DA E) 5 
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2d 


26. Analitik düzlemde Â - (7, 5) vektörünün y -x-4 29. 


doğrusu üzerine dik iz düşümünün uzunluğu kaç 
birimdir? 


A)6Z BW2 GSZ2 DP E10y2 
Analitik düzlemde, 
d:3y—-x—6-0, |BE| - |JEO| 
F ve F' merkezil elipsin odakları 
Yukarıdaki verilere göre, elipsin denklemi aşağıda- 
kilerden hangisidir? 
27. Analitik uzayda 
2 2 2 
YK ai pp 41 -ş 
E:x-2y 4718-0 — 46 
düzlemi ile K(2, 5, 1) noktası veriliyor. o m 
386 20 0 16 
K noktasından geçen ve E düzlemine paralel olan 
düzlemin denklemi aşağıdakilerden hangisidir? E) < ye al —41 
5 36 


28. 


A) x-2y-*-421*1-0 
B)x-2y1421t4-0 
GC) x—2y-47-5-0 
D)2xt-5y1421*4-0 
E) 2x45y42-6-0 


3 il 
y - - 2 doğrusu ile A(0,2) noktasına uzaklıkları eşit 30. Analitik düzlemde, — x z 1 hiperbolünün 
olan noktaların geometrik yerinin denklemi aşağı- 


asimptotlarından birinin denklemi hangisidir? 
dakilerden hangisidir? 


1 
A ——— B m— GC — 
is ei ri Jy--5 )y --x )y-x 
3 
D)y > —x Eyz-2 
D)x2 -8&y E) y? — 4x 2 > 
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MATEMATİK SINAVI 
GEOMETRİ TESTİ 


Bu testte 30 soru vardır. 
Bu testin cevaplama süresi 45 dakikadır. 


ami 
M(ABC) > 60“ 
Pam 
m(BCD) - 15 
|(AB| -3v3 cm 
IBC| - 6V3 cm 
|(CD| - 3V2 cm 


Pm 
m(ÖBE) -70*, |BD| — |FD| 


ye . 
Yukarıdaki verilere göre, m(ÂFD) kaç derecedir? Yukarıdaki verilere göre, |AD| kaç cm dir? 


D 
AD/EG, JFAJ ve JFDİ açıortay 3vy2 
1 
A)95 OB)100 C)105 D)110 E)115 zi j8 di el Bl 
| 2. A ABC ve BDC birer 4. A ABC bir eşkenar 
“ p ikizkenar üçgen E üçgen 
(ABJ TE (ACI E B,G,D doğrusal 
(ABI 1 (FDJ 
Ea JAF| 1cm 
N (BDJ > |6Cİ (CD| 3cm 
B ai 
m(DEÜ) 759 B Cc 3 D |BEJx 
m, 
m(ACD) > 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 


Yukarıdaki verilere göre, « kaç derecedir? 


A)2B BY Co) 4 D)3Y2 o E) VAS 
A) 20 B) 25 Cc) 30 D) 35 E) 40 
GEOMETRİ 135 LYS DENEME SETİ 


5 A ABC bir dik üçgen 
(ABI 1 İBCİ 
6 JAE| — JBEJ — |BD| 
D E JAD| <6cm 
1BC| < 12cm 
İDE| —x 
l B 12 CcC 
Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 
A2 Ba —eM0 Da E)7 
6. A 
F 
B E D Cc 
ABC bir üçgen 
(ADI 1 (BCJ, (BEJ — JEDİ, JAFJ — |FCJ 
JAD| x 10cm, |BC| 24cm 
Yukarıdaki verilere göre, |EF| kaç cm dir? 
1 A)12  B)18 ©14 D15 616 
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ABC bir üçgen 
ICDJ açıortay 
Pi 
8 m(CAB) — 60* 
D 
JAC| <8 cm 
Xx 
NN (BC| - 7cm 
B 7 C |BD| —x 


Yukarıdaki verilere göre, x in alabileceği en küçük 
değer kaç cm dir? 


Mf ai ol mİ p7? 
N E ABCE bir dörtgen 
TAB 1 (CBJ 
2 AELLJECİ 
JAB SADİ 
(CDİ zicm 
|ED| <2.cm 
vi a S iBoj—x 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 


A)1 B) 2 c) 3 D)2 E) Y5 
E D ABCDEF bir düzgün 
1 altıgen 
TACI n (BFJ — 4L) 
F c İ(FDJNJEGİ — (KI 


Pal 


A B 
Yukarıdaki verilere göre, taralı alanın düzgün altı- 


genin alanına oranı kaçtır? 


3 4 1 
Te Di 
17 İz 25 
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10. 


11. 


ABC bir dik üçgen, DEFG paralelkenar 
(BC| - 15cm, GefADI, FejAC| 


Yukarıdaki şekilde G noktası ABC üçgensel bölgesi- 
nin ağırlık merkezi olduğuna göre, Çevre(DEFG) kaç 
cm dir? 
A) 15 B) 18 G6) 20 


D) 25 E) 30 


Köşegen sayısı 20 olan bir düzgün çokgenin bir 
köşesinden çizilen köşegenlerle, alanları birbirin- 


den farklı kaç tane üçgen oluşur? 


A) 1 B)2 c)3 D)4 E)5 
ABCD bir paralel- 15. 
kenar 
-|DFJ — |FGj: 
3JAE| — |EBİ| 


Yukarıdaki şekilde Alan(DAE) — Alan(HEB) — 6 cm? 
olduğuna göre, Alan(FHC) kaç cm? dir? 


A)4 B) 5 Cc) 6 D)7 E)8 


JAE| > JEBİ 
IBF| > 1cm 
İFC| 2cm 
IDFJ s4cm 


Yukarıdaki verilere göre, |DE| kaç cm dir? 


A)2 B) 22 Cc) 28 D)3 E) 3v2 
D G 
Xx 
6 
A E3B 
ABCD bir eşkenar dörtgen |BD| köşegen, 
(FEJ 1 (ABI, |BFJ - 3JDFJ 
JEF| <6cm, |AD| <x 
Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 
A) 14 B) 13 C) 12 D) 11 E) 10 
D H C ABCD bir kare 
2 EFGH bir dikdörtgen 
ç (GK) 1 (BCJ 
21FG| - JEF| 
, IDE| <>2cm 
JAE| <8cm 
G EK  |Gkj —x 
A F B 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 


D)2 


5 
EZ 
) 2 
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16. 4G 
E JAEJ açıortay 
(AD) 1 (DEJ 
(DCJ 1 (CBİ 
5 (CB LJABI 
İDG| <4cm 
|(EB| <5 cm 


”» 


Yukarıdaki verilere göre, Alan(ABCD) kaç cm? dir? 


A) 32 B) 40 G6) 48 D) 56 E) 64 


17. (ABI, yarım 
çemberin çapı 
JABJ / (OD| 
ICD| - |BD| 

Pi 
B M(BEC) <o 


> 


Yukarıdaki verilere göre, o kaç derecedir? 


A) 90 B) 100 GC) 105 D) 120 


18. O, (ABI çaplı çembe- 
rin merkezi 

“JACI 1 (DOJ 
IDE| — |EOJ 
JEC| 6cm 


(BC| Xx 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 


A)4 B) 42 Cc) 4v8 D) 2v13 E)8 
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ABCD bir dik yamuk 19. 


E) 135 20. 


CD doğrusu K ve L noktalarında kesişen A ve B mer- 
kezli çemberlerin ortak teğetidir. B noktası A merkez- 
li çember yayı üzerindedir. 


B merkezli çember üzerinde A noktasına en yakın 
nokta ile A noktası arasındaki uzaklık 3 cm olduğu- 
na göre, B merkezli çemberin yarıçapı kaç cm dir? 


A)1 B)2 Cc) 3 D) Ey 4 


| 


A G O, B 2 K 


O, ve O, merkezli çemberler E noktasında teğet 
(0,CI, O, merkezli yarım çembere T noktasında teğet 


|AO,I < 4v3 cm, |BK| 2cm 


Yukarıdaki şekilde ABCO, bir dikdörtgen olduğu- 
na göre, taralı bölgenin alanı kaç cm? dir? 


ay EE B) İZE -2v5 c) İSE -av3 
D) 2n-2v3 o E2r 
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21. 


22. 


23. 


p 


Yukarıdaki şekilde paralel düzlemlerden E, üzerin- 
de bulunan karenin E, düzlemi üzerindeki dik iz 
düşümü, E, düzlemindeki çember ile en çok kaç 
noktada kesişir? 


A)2 B)4 Cc) 6 D)8 E) 10 


ABC bir üçgen 

AD 1 (BCJ 

JAD| 4cm 

(BD| -(DC| -3cm 


Yukarıdaki verilere göre, ABC üçgeni AD etrafında 
180? döndürüldüğünde oluşan cismin alanı kaç 
cm? dir? 


A)26. OB)24n C)ir D)i6r E)i2r 


Analitik düzlemde x * ay-4 - O doğrusunun 
Ox eksenini kestiği noktanın x—-y * 6 - 0 doğ- 
rusuna olan uzaklığı kaç birimdir? 


A)3/2 Ba/E CSY2 Dez E)7v2 
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A ABC bir üçgen 
N ga 
m(AKB) — 1209 
4 JAK| <>4cm 
1209 IKC| <8 cm 
B K 8 Cc 


Yukarıdaki verilere göre, AB.KC--BK.KC değeri 
kaçtır? 


A) 16 B) 4 Cc) -8 D) - 16 E)-20 
y e d:2x-y-2-0 
Med 
6 x 


Yukarıdaki dik koordinat sisteminde M merkezli 
çember Ox ve Oy eksenlerine teğet olduğuna göre, 
çemberin denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 


A)Z iy? 44x44y44-0 
B) X2 - y? -4x—-y—4-0 
C) x2 *y2-4x-4y-0 

D) x2 4 y? -2x-2y41-0 
E) x2 4 y7—-4x-4y44-0 
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26. 


21. 


28. 


A-(C7,4), B-(0,3), 0-0-3), D-(5,—4) 29. 
vektörleri veriliyor. 


Buna göre, AC - BD vektörü aşağıdakilerden han- 
gisidir? 
A) (14, 14) 


B) (9,-—-7) C) (4,.-7) 


D) (0, 4) E) (4,0) 


Analitik düzlemde F, F” merkezil elipsin odakları 
KLMN bir dikdörtgen 
|A'E| — JEF'| < JF'OJ, B(o,8) 


Yukarıdaki verilere göre, |KL| kaç birimdir? 


A) 1283 


B) 122 


GIZ DEVE E)10 


Analitik uzayda N — C2,-1, 1) vektörüne dik olan 
ve A(0, 1, 1) noktasından geçen düzlemin denkle- 
mi aşağıdakilerden hangisidir? 


A)y*z-0 

B) 2XX-y4*z-0 

0) —-2Xx-2y4z241-0 
D)2x4*y-—z-0 

E) -2x-y4z2z—1-0 


30. 
AC2,-2) 
Analitik düzlemdeki F ve Fİ merkezil hiperbolün 
odakları 
IKHJ L Ox, (KEİ) 1 (KEŞ 
, JKH| — 4 birim, |KFJ — 2v5 birim 
Yukarıdaki verilere göre, hiperbolün denklemi aşa- 
ğıdakilerden hangisidir? 
Yukarıdaki dik koordinat sisteminde d doğrusu, 
y? - 2px parabolüne A noktasında teğet olduğu- A) 4x2 — ye 20 B) x2 — 4y?— 20 
na göre, d doğrusunun eğimi kaçtır? 
GC) x? — 2y2— 20 D) x? — y2— 40 
3 2 1 1 
A) — B) 1 Cc) — — E) — 
15 ) iğ Te 
E) 2x2 — y2— 20 
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MATEMATİK SINAVI 
GEOMETRİ TESTİ 


1. Bu testte 30 soru vardır. 


2. Bu testin cevaplama süresi 45 dakikadır. 


1 A ABC bir üçgen 
m(EBÖ) — 20* 
Pam 
m(BAD) o 
E 
2 
B D Cc 


Yukarıdaki şekilde E noktası ABC üçgeninin çevrel 
çemberinin merkezi ve ADC üçgeninin iç teğet çem- 
berinin merkezi olduğuna göre, & kaç derecedir? 


A) 10 B) 15 C) 20 D) 25 E) 30 
2. A 
AN 
B 5 D 13 E X G 


ABC bir ikizkenar üçgen, JEFJ 1 (ADI, |AB| — JAC| 
JAF| 38cm, JFDJ| — 10cm, |DE| - 13cm 
IBD| 5cm, JEC| —x 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 


A) 9 B) 10 0) 11 D) 12 E) 13 


Bir dik üçgenin kenar uzunlukları 5 cm, acm ve 
7 cm olduğuna göre, a2 nin alabileceği değerlerin 
toplamı kaç cm? dir? 

A) 49 B) 63 GC) 70 


D) 84 E) 98 


A ABC bir üçgen 
Ein Pam 
m(BAĞ) - 2m(DEĞ) 
|BE| <6 cm 
(BD| - 218 cm 
İDE| —x 


B 2/13 D fe 


Yukarıdaki şekilde E noktası iç teğet çemberin 
merkezi olduğuna göre, x kaç cm dir? 


A)3 B) 2.3 C)4 D) 3v2 E)5 
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A ABCD bir içbükey 
dörtgen 

(ABI 1 JADJ| 
M(ÂBÜ) — 459 
m(ÂDO) — 30* 

JAB| — (434-2) cm 
(BC| - 4v6 cm 
JAD| —Xx 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 


A) 446v3 B) 44-2v6 C) 3--3v3 


D) 5v3 E) 6v3 


A ABC bir dik üçgen 
G, kenarortayların 
kesim noktası 
JABJ 1 (AGI 
İBC| < 24cm 
B 24 C |GC| —x 


Yukarıdaki şekilde |(AC| > |AB| olduğuna göre, Xx 
in alabileceği en küçük tamsayı değeri kaç cm dir? 


A) 12 B) 13 


o) 14 


D) 15 E) 16 


ABC bir üçgen 
AFD bir dik üçgen 


ABC bir üçgen 
BKFD bir paralelkenar 


(DEJ / TBF| 
J(AD| 4cm 
IFK| 2cm 
ei ... İaci 
Yukarıdaki verilere göre, TEFİ oranı kaçtır? 
A) 9 B) 8 Cc) 6 p 2 pg Z 
) ) z ) > 
E D ABCDEFGH... bir 
düzgün çokgen 
Ü 
M(EBC) > 20 
> elim 
m(BCG) — Sa 


Yukarıdaki verilere göre, düzgün çokgen kaç ke- 
narlıdır? 


A)8 B)9 C) 10 D) 11 E) 12 
(ACI 1 (FDJ 
IBE| > JEC| ; 
2JAB| - 3JBF| 
|(AC| - 10cm 
JED| 6cm 
Yukarıdaki verilere göre, Alan(BFE) kaç cm? dir? 
A) 18 B) 20 G) 24 D) 30 E) 40 
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ABCDE bir konkav beşgen 
AE) / (DCİ 
(EDI // (BCI 

Pm mi 
mM(ABC) - m(BCD) > 60* 
JAE| 5cm 

(N 

B Cc |DCJ| 4cm 


/DE| 3cm 


Yukarıdaki verilere göre, |AB| * |BC| toplamı 
kaç cm dir? 


A) 17 


B) 18 


C) 19 D) 20 E) 21 


ABCDEFGHKL... bir 
düzgün çokgen 
(HGİ 1 (BGJ 

(GM L (HBJ 

|(GM| s2cm 


Yukarıdaki verilere göre, |BH| kaç cm dir? 


A) 8v2 B) 10 Cc) 9 D)8 E) 4v3 


12. . ii 


Mi e) 


g ABCD ve EFKL birer 
paralelkenar. —- — -- - 


JEF|-2JAE|-2JFB| 
Alan(ABCD) — 24 cm” 


Yukarıdaki şekilde FBCN ve DMKN paralelkenarla- 
rı eş olduğuna göre, Alan(EFKL) kaç cm? dir? 


A)4 B) 6 Cc) 7 D) 8 E) 10 


ç ABCD bir para- 
lelkenar 
A, E, F doğrusal 
$ - (OD,K, E doğrusal 


IKFI / TABİ 
JAE| — JEF| 
IBF| — JFGJ| 
IKF| s6 cm 
(AB) sx 


13. 5 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 


A) 7,5 B)8 


C) 8,5 D)9 E) 10 


ABCD bir eşkenar 


dörtgen 

TAC) köşegen 
(DEJ 1 (EB 
IGE| 3cm 
İFE| 1cm 
JEB| <3 cm 
(DG| - 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 


A) 4 B) 3v2 C) 5 D) 4v2 E) 6 
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ABCD bir kare 
JAFI 1 (FEJ 


Alan(CEB) — 20 cm? 
Alan(FGC) — 5 cm? 


A B 


Yukarıdaki verilere göre, Alan(DAG) kaç cm? dir? 


A) 10 B) 15 Cc) 20 D) 25 E) 30 


16. D GC ABCD bir yamuk 
ABI / IDCI / TEF) 
2JADJ - 3JED| 
İAE| <3 cm 

E EF İBF| 4cm 
3 4 
A B 


Yukarıdaki verilere göre, |FC| — |ED| farkı kaç cm 
dir? 


A) 1 B)2 c)3 D) 4 E)5 


O, merkezli çemberin 
merkezi O, merkezli 
- çember yayı üzerin- 
dedir. 
ami 
m(ACE) — 409 


Yukarıdaki şekilde (CE ve (CA, O, merkezli çembe- 
re D ve B noktalarında teğet olduğuna göre, m(ED) 
kaç derecedir? 


A) 50 B) 60 Cc) 70 D) 80 E) 90 


Lu D M c 


e DE 


ABCD bir eşkenar 
dörtgen 

O, çemberin merkezi 
K,L,M,N teğet 
noktaları 

IND| <-2cm 

|LC| 8cm 


Yukarıdaki verilere göre, Alan(ABCD) kaç cm? dir? 


A) 60 B) 76 C) 80 D) 82 E) 90 


TABI, yarım çemberin 


çapı 
IDCİ / JABİ 
JAE| 3cm 
A 3 E 7 B |DCJ| —6cm 
(EB| 7cm 
İDE| —x 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 


y)2B3 B4 M5 DAT E v2 
20. p E fel EFB, C merkezli 
çember yayı 
© (ABI / 1DGJ 
(EC) — |FB| 
A ENİ İCB| —x 


Yukarıdaki şekilde Alan(ABCD) — (6x * 18vy3) cm? 
ve taralı bölgelerin alanları toplamı 67 cm? olduğu- 
na göre, x kaç cm dir? 


A) 23 B) 4 G6 D)8 E) 12 
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21. 


22. 


(P, ABCD) bir kare 
dik piramit 

Ke /PB| 

(PB| < (BC) 
JPE| s3 cm 

IPF| 5cm 


A B 


Yukarıdaki şekilde E noktasındaki bir karınca yüzey 
üzerinden K'ya uğrayarak F noktasına gidecektir. 


Buna göre, karıncanın alabileceği en kısa mesafe 
kaç cm dir? 


A)8 B)7 Cc) 6 D) 5 E)4 


R, te, ABC bir dik üçgen, P bir düzlem, (BCJ cP 
IDF <P, (ABI 1 (ACI, JAEJ LP, (ACI L(DF 
(AB| 25cm, |BE| 2cm, |ED| - 10cm 


Yukarıdaki verilere göre, Alan(EDC) kaç cm?'dir? 


A) 18 B) 24 Cc) 32 D) 36 E) 48 


23. 


25. 


AB:y -x>2 
CD:y 4x4 
BC:y Xx 


Yukarıdaki dik koordinat sisteminde y - x doğru- 
su, AB ve CD doğrularını B ve C noktalarında kes- 
tiğine göre, Alan(ABCD) kaç birimkaredir? 


A) v2 B) v3 Cc) 2 D)3 E)4 


Analitik düzlemde 
024 y—2)2 25 


çemberi ile 3x 4 4y $* 4 - 0 doğrusu A ve B nokla- 
larında kesişmektedirler. 


Buna göre, |AB| kaç birimdir? 


A) 2v2 B) 4v2 co) 6 D) 5v2 E8 


Analitik düzlemde, 
A (41,2), B - (k,5) ve (ABJ| — 5 birim 


olduğuna göre, k nın alabileceği değerler çarpımı 
kaçtır? 
D) 10 EO 


A)-15 OoOB)15 O C)-10 
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26. Analitik düzlemde y? — 8x parabolüiley-—x-4 
doğrusunun kesişim noktalarının apsisleri toplamı 
kaçtır? 


A) 12 B) 16 C) 18 D) 20 E) 24 


27. Analitik düzlemde x # x — 1 elipsinin üzerin- 
deki bir nokta A(2vV2, 3v2) olduğuna göre, k de- 


ğeri kaçtır? 


A)6 B) 20 C) 25 D) 36 E) 45 


28. Analitik uzayda 
yiz -14 


küresine üzerindeki A(1, 2, 3) noktasından çizilen 
teğet düzlemin denklemi aşağıdakilerden hangi- 
sidir? 


| A)x-2y-321 14-0 
B)x*2y-32 114-0 
O)x12y13271t14-0 
D)x1*2y1t32-14-0 
E) x—2y—32—14-0 


29. 


30. 


D E fe ABCD bir dörtgen 
E, FE, G, K bulundukları 
kenarların orta nokta- 
F ları 
A G B 


Yukarıdaki verilere göre, KG 4- EF vektörlerinin 
toplamı aşağıdakilerden hangisine eşittir? 


AYA B) DB Cc) Dö 


D) EĞ «FB 


E) AĞ *DE 


Analitik düzlemdeki F ve F' merkezil hiperbolün odak- 
ları 

K, hiperbol üzerinde bir nokta 

İKFJ * |KF'J — 80 birim 


Yukarıda grafiği verilen hiperbolün denklemi 


> y ae A 
o 3” 1 olduğunagöre, |KF| kaç birimdir? 
A) 6 B) 7 C)8 D) 9 E) 10 
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MATEMATİK SINAYI 
GEOMETRİ TESTİ 


1. Butesite 30 soru vardır. 
2. Bu testin cevaplama süresi 45 dakikadır. 


A ABC bir üçgen 3. rA 
(BEJ ve (CDJ açıortay 
MADO) - 110 2 
m(ÂEB) — 100 
phf10 100'E m(EFÖ) - o B De 


ABC bir üçgen , (DHJ 1 (ABI, m(ACB) - 45 
(AB| -JBD|, JAHjsicm, 
JAC| - 42cm, |DC| -x 


j : 
> 
B 


Yukarıdaki verilere göre, & kaç derecedir? 
Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 


A) 45 B) 50 C) 55 D) 60 E) 70 


A)1 B)2 c)3 D)4 E)5 
A 4. ö A ABC bir üçgen 
E 6 (CDJ ve (DFJ açıortay 
> ğ > (DFJ / TACI 
z JACI — |CE| 
28 İDE| < 6cm 
B 6v3 C z : S JBp|-8cm 
ABC ve ACD birer dik üçgen |... --- (BC| sx 


(ABJ 1 (BCI, TACI £ (CD), JAEJ — JED| 
ICD| <2V/8cm, |AB| 6cm, |BCJ - 6V3 cm Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 
Yukarıdaki verilere göre, |BE| kaç cm dir? A) 14 B) 15 C) 16 D) 17 E) 18 


A)7 B) 3v6 C) 57 D) V6İ E)8 
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ABC ve DFG birer 
üçgen 

TABI 1 JFCİ 

İFE| 5cm 

|(AD| —|DE| 10cm 
JAE| < 12cm 


G 


Yukarıdaki verilere göre, Alan(DEC) kaç cm? dir? 


A) 50 B) 54 C) 60 D) 72 E)84 
6. A ABC bir üçgen 
JADJ açıortay 
JAB| 5cm 
7 4 JAD| <4cm 
IBD| Xx 
B Xx D G 


Yukarıdaki verilere göre, xin alabileceği tamsayı 
değerlerinin toplamı kaç cm dir? 


A) 14 B) 13 GC) 12 D) 10 E)9 
7 A ADC ve BEC birer 
üçgen 
Ema ie 
m(BCA) - m(BEO) 
,AB| - |BD| 
1BG| > (DG| 
(BE| <12cm 
JAC| —Xx 
E D G 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 


A) 8 B) 9 C) 10 D) 12 E) 15 


25 


8. ABC, BED birer 
üçgen 
——— 
M(ABD) — 1209 
|EG| < 12cm 
Yukarıdaki şekilde A noktasının (BEJ ye göre 
simetriği G noktası, G noktasının (BCJ ye göre 
simetriği D noktası olduğuna göre, Alan(EFG) kaç 
cm? dir? 
A) 24 B) 30 Cc) 18v3 D) 36 E) 24y3 
9. A ABCD bir dörtgen 


m(ÂBE) - m(ÖGB) -60* 


IDC| <3cm 
JAB| 6cm 
İBC| <itcm 
JAD| —x 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 


A)9 D)8 E)7 


IDC, TABİ çaplı yarım 
E çembere E noktasında 
teğet 
(ADI 1 (DGİ 
(BC) 1 (DCJ 
A 13 B 
JAB| 13cm 


JAD| <3cm 
Yukarıdaki verilere göre, |BC| kaç cm dir? 


A)7 B) 8 Cc) 9 D) 10 E) 13 
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11. A ABC bir üçgen 
A, O, K doğrusal 
; (BK) 6 cm 
IKE| -1cm 
i F 
JEC| <2cm 
ya > D| — 
B 6 KIE2C İD Yi 


Yukarıdaki şekilde O merkezli çember ABC 
üçgeninin kenarlarına D, E, F noktalarında teğet 
olduğuna göre, x kaç cm dir? 

A)2 B) 3 Cc) 4 


D) 5 E)6 


| 12. Köşegen sayısı, kenar sayısına eşit olan konveks 
bir çokgenin iç açılarının ölçüleri toplamı kaç dere- 
cedir? 


A)360 OB)540 C)720 D)900 E) 1080 


i 13. D H Cc ABCD bir 
paralelkenar 
İGEJ açıortay 
Pedi 
m(DEG) — 65” 
— 
m(GHG) — 359 
Pi 
m(BGF) — 259 
ii 
mM(DAB) -a 


Yukarıdaki verilere göre, & kaç derecedir? 


A) 65 B) 70 C) 75 D) 80 E) 85 


ABCD bir eşkenar 
dörtgen 

İ IFEJ 1 (DCJ 

| (ACI n IFEJ - 4K) 
3JKGJ — 2JAK| 
İDE| < |EC| 

EF) - A5 cm 


l A F B 
i Yukarıdaki verilere göre, |AB| kaç cm dir? 


A) 4 B) 5 C) 6 D)7 E)8 
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16. 


17. 


JACI köşegen 
D,K,E ve D,LF 


doğrusal 
A E B (BFJ — |FCJ| 
JEB| - 2JAE| 


Yukarıdaki verilere göre, SPaNiE oranı kaçtır? 


Alan(LFGC) 
Mf mİ at o; ai 
D H c ABCD bir 
E/ dikdörigen 
4 (BFJ 1 (EHİ 
5 i (BFJ açıortay 
(ABI - tOcm 
IBC| -8cm 
İDE| 4cm 
A 10 B JFHJ —x 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 


A)1 B) v2 G2 D) 2y5 E)3 
ABCDEF düzgün 
altıgen 


K, L, M, N bulur- 
dukları 

kenarların orta nok- 
taları 


Yukarıdaki verilere göre, taralı bölgenin alanının 
düzgün altıgenin alanına oranı kaçtır? 


1 2 5 7 8 
A) > B) 3 G) ETİ D) ir) E) 15 
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ABCDEF ve AKLMNB İ 24. Analitik düzlemde, 28. 
birer düzgün altigen 


Analitik düzlemde, 


F, parabolün odak 
X iy? -4x1ay-4-0 


JED| - 2/3 cm noktasi 
il çemberinin üzerindeki P(3,1) noktasından çizilen > AL 
| teğetin denklemi aşağıdakilerden hangisidir? ” |OF| — |FK| 
(AB| - 42 birim 
i A)x*4y—-7-0 B) 4x-y-11-0 il 
O, çemberin merkezi, ABC bir üçgen 
JAD| — JACJ, m(ABÜ) 15», mAGB)-a in İ a : C) 2x 4 8y-4-0 D)4x-y-7-0 Yukarıdaki verilere göre, parabolün denklemi 
Yukarıdaki şekilde verilen dözgEn altıgenler R” te : aşağıdakilerden hangisidir? 
Yukarıdaki verilere göre, & kaç derecedir? birbirine dik konumlu olduğuna göre, |EL| kaç cm E)2x-y-—11-0 
dir? A) y? — 2x B) y? — 4x GC) y2 — 6x 
A) 35 B) 40 GC) 45 D) 55 E) 65 | 
A6 B6e6Z GeB3 Diz Ee D) y2 — 6x E)yE - 10x 
25. Analitik düzlemde, 
i 3x -2y-k-3-0 
3y-2x4k47-0 29. Analitik düzlemde A — (2,3), B — (-5, -7) vektörleri 
veriliyor. 
19. ABCD bir dik yamuk doğrularının kesim noktasının koordinatlarının 
(DCI // TABİ kle toplamı kaçtır? 3A * 2B vektörü aşağıdakilerden hangisidir? 
(CBI 1 (ABI 22. ydi mil | 
(AD, D noktasında banının merkezi A) -4 B) -2 Cc) 0 D)2 Ey4 2 
.. i 1 
çembere teğet lele İri | A) C4,-5) B) (4,-5) 6) (3, 2) 
JAE| 2cm e 
JEB| - 6 cm 26. Analitik uzayda, x*4y-4z-8 düzlemiile D) 5.2) -  BE45) 
z e — - doğrusu paralel olduğuna göre, 
Yukarıdaki verilere göre, taralı bölgelerin alanları k kaçtır? 
toplamı kaç cm? dir? i 
Yukarıdaki şekilde A, B, P noktaları küre yüzeyinde A) -12 B) -4 G2 D)4 E) 12 30. y F, F' merkezil hi- 
AB BB o38 DaB Es ve dik koninin hacmi 1087. cm3 olduğuna göre, O İ perbolün odakları 
merkezli kürenin yüzey alanı kaç 7 cm? dir? A, A' hiperbolün 
FI A A E , köşeleri 
27. ABCD, EFGH) bi 
A) 72 B) 144 GC) 169 D) 200 E) 288 (ABCD, EFGH) bir o X JOAJ — JAFJ 
dikdörtgenler prizması 
|(AB| 3cm 
AD| 4cm 
m m a Yukarıda verilen hiperbolün yedek ek luğ 
m(DAĞ) — m(BAĞ) i ukarıda verilen hiperbolün yedek eksen uzunluğu 
JADI - 8cm 4V3 birim olduğuna göre, hiperbolün denklemi aşa- 
oj di 5 ğıdakilerden hangisidir? 
z5cm 
/(CB| <7 cm 23. Analitik düzlemde, x-—y—5 — 0 doğrusunun A(0,5) il x2 x 2 v2 
A 9 B  |JAB| 9cm noktasına en yakın noktasının koordinatları aşağı- A) 16 12 1 8) g >” 1 
dakilerden hangisidir? e Ni — —. 2 5 > 2 
Yukarıdaki verilere göre, Alan(ABCD) kaç cm? dir? klana verilere göre, AG. EG iç çarpımı kaç- C) Beiyi 74 ) > — 5 1 
ır? 
A) (0,5) B) (0,-5) C) <5, 0) 
16v6 | e 
A)s/6 B)sVs CjtoV6 D)12V6 E) | Ri B) 12 ğü b) 15 E) 25 yi X —ş 
D) (5, 0) E) 6.5) | 
| 
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